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„Ihe genitalia of insects are as vital to the race as the mouthparts are to the individual. 
... These organs have had to respond to all the changes of form, habits and habitats 
of the organism, as well as to physiological differences, and it is our duty to interpret 
them as adaptions to function, even if we describe them in terms of morphology, the 
same as we have done with the mouthparts. If we do this, I believe we shall add greatly 
to the strength of the foundations of our taxonomic edifice and add enormously to the 
superstructure“ (Muir 1930). 


EINLEITUNG 


Die Stielaugenfliege Cyrtodiopsis whitei Curran, 1936 (Diopsidae, Diptera) (Abb.1) ist 
im tropischen Regenwald Malaysias beheimatet. Dort ist sie tagstiber an Bachufern zu 
finden, nachts versammeln sich die Tiere an geschützt herabhängenden, dünnen Pflan- 
zenteilen zu kleinen Schlafgesellschaften. Biologie und Verhalten von C. whitei sind in 
mehreren Arbeiten von Burkhardt & de la Motte (1983a, 1983b, 1985, 1986, 1987, de 
la Motte & Burkhardt 1983) beschrieben. 





Abb.l: Cyrtodiopsis whitei. Im Verhältnis zur Körperlänge sind die Augenstiele großer Männchen (links) 
wesentlich länger als die etwa gleich großer Weibchen (rechts). Balkenlänge 5000 um. 


Bei der Forschung nach Ursprung und Funktion der langen, stark sexualdimorphen 
Augenstiele von C. whitei ist im Laufe der Jahre neben der Sehphysiologie zunehmend 
auch die Fortpflanzungsbiologie dieser Tiere ins Zentrum wissenschaftlichen Interesses 
gerückt. Bereits gut untersucht ist in diesem Zusammenhang die Bildung der Schlafge- 
sellschaften, bei der unter anderem Konkurrenz zwischen den Männchen und weibliche 
Zuchtwahl eine Rolle spielen (Burkhardt & de la Motte 1987, 1988, Kotrba 1985). Die 
Zahl der weiblichen Schlafgenossinnen eines Männchens, wie auch die Zahl seiner 
Kopulationen am Schlafplatz, sind positiv mit seiner Körpergröße korreliert. Die 
erhöhte Kopulationsrate großer Männchen am Schlafplatz scheint allerdings unerheb- 
lich, wenn man die hohe Kopulationshäufigkeit und Promiskuität bedenkt, die tagsüber 
bei C. whitei-Weibchen beobachtet wurde (s. „Kopulation“). Notwendige Voraussetzung 
für eine Interpretation dieser Ergebnisse ist die Kenntnis der Vorgänge bei der Sperma- 
übertragung und -speicherung, sowie bei der Befruchtung der Eier. 
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Obwohl einigen Diopsidenarten als Reis- bzw. Maisschadlinge wirtschaftliche Bedeu- 
tung zukommt (Feijen 1989), ist nur wenig tiber ihr Reproduktionssystem bekannt. Die 
sparliche, aus der Literatur verfiigbare Information tiber die Geschlechtsorgane von 
Diopsiden (Zusammenfassung der Literatur in Feijen 1989) konzentriert sich fast aus- 
schließlich auf äußerlich sichtbare Teile und einige wenige, stark sklerotisierte Teile im 
Körperinneren. Ebenso gibt es zwar einige Verhaltensbeobachtungen zu Kopulation 
und Eiablage, jedoch keinerlei Befunde über die inneren Vorgänge bei Spermatransfer 
und Befruchtung. Um diese Lücken zu schließen, wurde die Morphologie des weibli- 
chen Reproduktionstraktes von C. whitei im Detail, sowie die Morphologie der Eier, der 
männlichen Geschlechtsorgane und der Spermatozoen untersucht. Die Vorgänge bei 
Kopulation und Eiablage wurden anhand von Verhaltensbeobachtungen und zu 
bestimmten Zeitpunkten während der untersuchten Verhaltenskontexte fixierten Präpa- 
raten rekonstruiert. 


Detaillierte Angaben über Morphologie und Funktion der inneren Geschlechtsorgane 
liegen überhaupt erst bei wenigen acalyptraten Fliegen vor. Eine umfassende Beschrei- 
bung des Reproduktionssystems von C. whitei kann deshalb nicht nur zur Interpreta- 
tion des artspezifischen Fortpflanzungsverhaltens, sondern auch zum Verständnis des 
Reproduktionsgeschehens bei den Acalyptraten im allgemeinen beitragen. Nicht zuletzt 
mag sie als Ausgangspunkt dienen für zukünftige Untersuchungen im Hinblick auf die 
Phylogenie der acalyptraten Schizophora, indem sie Merkmale der inneren weiblichen 
Geschlechtsorgane aufzeigt, welche sich für eine vergleichende Untersuchung anbieten, 
bisher aber nicht berücksichtigt wurden. 
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MATERIAL UND METHODEN 


Die untersuchten Tiere entstammten einer Zucht an der Universitat Regensburg. Dabei 
handelt es sich um Nachkommen von aus Malaysia eingefiihrten Tieren der Art Cyrto- 
diopsis whitei. Die Zucht wird alle 1—2 Jahre durch Freilandfange aufgefrischt. Den 
Verhältnissen im natürlichen Habitat entsprechend, erfolgt die Haltung der Tiere bei 
einer Temperatur von 24—27 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 85%. Ein 
äquatorialer Tag-Nacht-Wechsel wird durch Hell- und Dunkelperioden von je 12 Stun- 
den Dauer simuliert. 


C. whitei erreicht ca. 12 Tage nach dem Schlüpfen die Geschlechtsreife (de la Motte & 
Burkhardt 1983), die Lebensdauer beträgt bis zu einem Jahr (Burkhardt & de la Motte 
1987). Für die vorliegenden Untersuchungen wurden 1—6 Monate alte Tiere verwendet, 
um zu gewährleisten, daß mit geschlechtsreifen, aber nicht überalterten Tieren gearbei- 
tet wurde. 


Sollten in den Versuchen zur Spermaübertragung jungfräuliche Weibchen eingesetzt 
werden, so wurden diese 1—2 Tage nach dem Schlüpfen aussortiert und bis zum Ver- 
such in einem gesonderten Käfig gehalten. Die männlichen Versuchstiere hingegen wur- 
den in einem Käfig mit gemischtgeschlechtlicher Population gehalten und erst wenige 
Tage vor dem Versuch in einem separaten Käfig isoliert, um eine Erschöpfung ihres 
Spermavorrats auszuschließen. Die Versuchstiere für alle anderen Untersuchungen 
stammten ebenfalls aus Käfigen mit gemischtgeschlechtlichen Populationen, die Weib- 
chen waren deshalb in der Regel mehrfach begattet. 


Die Versuche zur Kopulation bzw. Spermaübertragung wurden in den ersten Tagesstun- 
den durchgeführt, da die Kopulationshäufigkeit in dieser Zeit am größten ist (Abb.34). 
Sollten Paare während der Kopulation fixiert werden, so wurden die Tiere in Plastik- 
röhrchen zusammengesetzt und 15, 30 oder 40 s nach Beginn der Kopulation aus dem 
Röhrchen in flüssigen Stickstoff geworfen. Außerdem wurden Weibchen in verschiede- 
nen Zeitintervallen nach einer oder mehreren Kopulationen getötet und fixiert. Die 
Daten zur Kopulationsaktivität im Tagesverlauf (Abb.34) stammen aus Laborversu- 
chen, in denen Populationen aus jeweils 7 Weibchen und 5 verschieden großen Männ- 
chen an insgesamt 3 Tagen während der gesamten Helligkeitsphase beobachtet wurden 
(Kotrba 1985). 


Zur Fixierung während der Eiablage wurden Weibchen 5—8 s nach Einnehmen der 
Eiablagehaltung in flüssigen Stickstoff geworfen. Die Daten zur Eiablageaktivität im 
Tagesverlauf (Abb.41) wurden freundlicherweise von Prof. Dr. D. Burkhardt und Dr. I. 
de la Motte zur Verfügung gestellt. Sie stammen aus Laborversuchen, in denen Popula- 
tionen aus 6—7 Weibchen und unterschiedlich vielen Männchen an insgesamt 25 Tagen 
während der gesamten Helligkeitsphase beobachtet wurden. 


Frisch getötete Tiere wurden in Insektenringer präpariert, fixierte Abdomina in 
70%igem Ethanol. Zur Untersuchung der inneren Geschlechtsorgane wurde der 
gesamte Reproduktionstrakt mitsamt den anhängenden äußeren Geschlechtsorganen 
entnommen. Der männliche Kopulationsapparat läßt sich präparativ herausklappen, 


indem man das Abdomen von ventral her eröffnet und das Phallapodem mit einer fei- 
nen Pinzette caudad bewegt. Die Darstellung der Innervierung der inneren weiblichen 
Geschlechtsorgane erfolgte durch Füllung mit CoCl, vom Abdominalnerv her und 
anschließende Silberverstärkung nach Bacon & Altman (1977). Die äußere Morpholo- 
gie der Spermatozoen wurde an Zupfpräparaten von Hoden und Spermatheken unter- 
sucht, die der Eier an natürlich abgelegten und an aus Ovarien herauspräparierten 
Eiern. Von den Weibchen ausgeschiedene Spermatophorenhüllen konnten von den 
Schlaffäden abgesammelt werden. 


Es wurden Totalpräparate, Dickschnitte, Semidünnschnitte und Ultradünnschnitte 
untersucht. Für die Lichtmikroskopie wurde je nach Anforderungen mit 70%igem 
Ethanol oder mit Bouin fixiert. Totalpräparate wurden mit Toluidinblau angefärbt und 
in Canadabalsam eingeschlossen oder zur selektiven Darstellung cuticulärer Strukturen 
in Polyvinyllactophenol mit einem Zusatz von Direkttiefschwarz') (Streng 1976) einge- 
schlossen. Semidünnschnitte von in Durcupan eingebetteten Präparaten wurden nach 
Richardson (1960) oder nach van Even (1987) angefärbt. Zur Elektronenmikroskopie 
erfolgte die Fixierung nach Karnovsky (1965), für Transmissionselektronenmikroskopie 
außerdem eine Kontrastierung der Ultradünnschnitte nach Reynolds (1963). Eine einge- 
hendere Beschreibung der angewandten Methoden findet sich bei Kotrba (1991). 


Die relativen Lagebezeichnungen „proximal“ und „distal“ sind auf die Vulva bzw. das 
Phallotrema bezogen. Bei der Beschreibung von Zellen bzw. Zellschichten bezeichnet 
„basal“ die dem Hämolymphraum zugewandte, „apikal“ die dem Lumen zugewandte 
Region. Größenangaben erfolgen in der Regel gerundet. Dabei ist zu beachten, daß die 
Größe des gesamten Reproduktionstraktes und somit auch der einzelnen Organe indivi- 
duell sehr unterschiedlich sein kann. Dort, wo zur Vergleichbarkeit mit Literaturdaten 
oder zu Volumensberechnungen exakte Angaben vonnöten sind, werden Mittelwert, 
Standardabweichung und Anzahl der Meßwerte in der Form X (+se; n) angegeben. 
Bedingt durch die umfangreiche Thematik sind die Ergebnisse relativ heterogen. Teile der Diskus- 
sion, die sich auf die Interpretation einzelner Details bzw. auf den Vergleich mit Literaturdaten 
beziehen, sind deshalb in den Ergebnisteil integriert. Alle derartigen Aussagen sind durch die klei- 
nere Schrift eindeutig von den Ergebnissen abgesetzt. 


I) Direkttiefschwarz EW CHROMA 1B 233 





ERGEBNISSE 
WEIBLICHES REPRODUKTIONSSYSTEM 


Äußere Merkmale des weiblichen Abdomen 


Das Abdomen von Cyrtodiopsis whitei ist lang und schlank, in etwa keulenförmig, 


wobei die ersten zwei Abdominalsegmente einen sehr schlanken Stiel bilden (Abb.2, 3). 
Ein Ovipositor ist nicht ausgebildet. 
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Abb.2: Abdomen von C. whitei, Ventralansicht, REM. (a, c) weibliches Abdomen; (b, d): männliches 
Abdomen. 


VII: Tergum 7, VIII: Tergum 8, X: Tergum 10, C: Cercus, Pa: Periandrium, G: Gonostyli. 
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Die Tergite 1—3 sind zu einem Syntergit verschmolzen, die nachfolgenden Tergite 4—7 
normal ausgebildet. Tergit 8 ist in zwei Platten unterteilt, die sich in der Mitte berühren. 
Die Sternite 1—7 (Abb.3a) sind normal ausgebildet, jedoch liegt zwischen den Sterniten 
l und 2 ein zusätzliches kleines, spangenförmiges Sklerit. Sternit 7 ist seitlich über 
schmale, sklerotisierte Bänder mit Tergit 7 verbunden. In diesen Bändern münden die 
siebenten und hintersten Abdominalstigmen, während alle vorangehenden Stigmen in 
der Pleuralmembran nahe dem mittleren lateralen Rand der Tergite münden. Sternum 
8 ist größtenteils membranös, trägt aber an seinem caudalen Rand 2 sklerotisierte, 
behaarte Bereiche, die den Vorderrand der Vulva begrenzen. Das 9. Segment weist keine 
äußerlichen Sklerotisierungen auf. Hinter der Vulva liegt die in etwa dreieckige Sub- 
analplatte. Sie faßt, zusammen mit dem Tergum 10 und den ventrolateral am Tergum 
10 ansetzenden Cerci, den Anus ein. Die Cerci sind eingliedrig und zeigen im aus- 
gestreckten Zustand (z. B. bei Eiablage und Kopulation) caudad. In der Ruhe wird 
das Abdomenende ventrad eingekrümmt, so daß die Cerci ventrad bis craniad weisen 
(Abb.2a). 
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Abb.3: Weibliches Abdomen von C. whitei. (a) Ventralansicht; (b) ventrale Körperwand und Fettkörper 
entfernt. 

I-VIII: Sternit 1—8, aD: akzessorische Drüse, An: Abdominalnerv, As I: 1. Abdominalstigma, C: Cercus, 
Hd: Hinterdarm, K: Kropf, Md: Mitteldarm, Oc: Oviductus communis, Ol: Oviductus lateralis, Ov: 
Ovar, Sa: Subanalplatte, Spt: Spermathek, sS: spangenförmiges Sklerit, St: Syntergum, Va: Vagina, VM: 
Vas Malpighii, Vu: Vulva. 
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In der Zählung bzw. Benennung der verschiedenen Sklerite stimmen die bisherigen Bearbeiter 
nicht überein. Die hier gewählte Benennung folgt Feijen (1989), der in seiner Monographie über 
die Diopsidae die äußere Morphologie des Diopsidenabdomens beschrieben und dabei die gesamte 
bisherige Diopsidenliteratur berücksichtigt hat. Die Subanalplatte entspricht nach Feijen wahr- 
scheinlich dem Sternum 10. Ob die Bezeichnungen Tergum 10, bzw. Sternum 10 im strengen Sinne 
anwendbar sind, bleibt jedoch zu prüfen. Ansonsten wären die etwas weiter gefaßten Begriffe Epi- 
proct und Hypoproct (Peterson 1987), bzw. Supraanalplatte und Subanalplatte anzuwenden. 
Das Fehlen eines distinkten Tergit 9 ist bei den Cyclorrhapha die Regel (McAlpine 1981), Sternit 
9 ist nach Peterson (1987) bei den Diopsidae entweder völlig membranös oder zu einer internen 
sklerotisierten Struktur umgebildet. 

Die Subanalplatte trägt nahe dem terminalen Ende zwei median nahe beieinanderste- 
hende Setae, die fast die Länge der Cerci erreichen (Abb.3, 44). Bei mechanischer Rei- 
zung dieser Setae stülpen die Weibchen reflexartig die Vagina etwas heraus, wobei ven- 
tral eine sklerotisierte Ringstruktur teilweise sichtbar wird. Dieses Verhalten spielt bei 
der Kopulation (s. dort) eine Rolle. 


Situs des weiblichen Abdomen 


Eröffnet man das weibliche Abdomen von ventral her (Abb.3b), so findet man unter 
einer Fettkörperschicht die Schlingen des Mitteldarmes, auf deren vorderem Teil der 
dünnwandige Kropf liegt. Der Hinterdarm, erkennbar an der Abzweigung der Mal- 
pighischen Gefäße und an den durchscheinenden Cuticulazähnchen, verschwindet zwi- 
schen den Ovarien und verläuft dorsal von Oviductus communis und Vagina zum Anus. 
Ventral in der Mittellinie verläuft der Abdominalnerv. Nach Entfernung von Kropf und 
Mitteldarm werden die Ovarien ganz sichtbar, die durch Tracheen zwischen den Mittel- 
darmschlingen und dem dorsalen Diaphragma verankert sind. Enthalten die Ovarien 
Eier, so können sie sich bis ins 3. Abdominalsegment craniad erstrecken. Die beiden 
lateralen Ovidukte münden in den Oviductus communis und dieser in das craniale Ende 
der Vagina, die in den Segmenten 6—8 liegt. 


Übersicht über die inneren weiblichen Geschlechtsorgane 


Von den paarigen Ovarien kommend, vereinigen sich die kurzen lateralen Ovidukte 
zum s-förmig gekrümmten Oviductus communis, der in das craniale Ende der musku- 
lösen Vagina übergeht (Abb.3b, 8). In diese münden dorsal die zwei Spermathekengänge 
und etwas caudal davon die Ausführgänge der paarigen akzessorischen Drüsen. Der 
linke Spermathekengang trägt eine, der rechte zwei Spermatheken. In der ventralen 
Wand der Vagina liegt ein unpaares ventrales Receptaculum, welches distal in 30—40 
Kammern unterteilt ist, und weiter caudal ein sklerotisierter Ring, der ein Polster aus 
besonders differenzierten Epithelzellen umschließt. Die Vulva mündet hinter dem Ster- 
num 8 nach außen. 
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Die Literatur enthält nur wenige Befunde über die inneren weiblichen Geschlechtsorgane von 
Diopsiden, die über eine Beschreibung der Spermatheken hinausgehen. 


Van Bruggens (1961) Zeichnungen von Diopsis thoracica, Diopsis cf. circularis und Diasemopsis 
cf. basalis wurden offensichtlich anhand mazerierter Präparate erstellt. Außer den Spermatheken 
ist jeweils eine mehr oder weniger ringförmige Struktur zu erkennen, die dem sklerotisierten Ring 
von C. whitei entsprechen dürfte. Die Form der Vagina und die Position des sklerotisierten Ringes 
ist nicht nachvollziehbar, ein ventrales Receptaculum und akzessorische Drüsen fehlen. 


Eine realistischere Darstellung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane von Diopsis subnotata 
stammt von Tan (1965, Fig. 73). Die Zeichnung zeigt ein unmazeriertes Totalpräparat mit einem 
sklerotisierten Ring in der ventralen Wand der Vagina und mit drei dorsalen Spermatheken. Akzes- 
sorische Drüsen fehlen. An der Stelle des ventralen Receptaculum ist ein schwarzer Fleck einge- 
zeichnet. Leider wurde diese Struktur weder in der Abbildung beschriftet noch im Text erwähnt. 


Kumar & Nutsugah (1976) stellen schematisch Ovarien, Vagina, drei Spermatheken und zwei 
akzessorische Drüsen von Diopsis thoracica dar. Der Text enthält kaum zusätzliche Informatio- 
nen. Eine weitere Arbeit von Kumar (1978b) befaßt sich mit den weiblichen Geschlechtsorganen 
von Sphyracephala hearseyana. Hier werden Ovarien, Ovidukte, Vagina und drei Spermatheken 
beschrieben. Akzessorische Drüsen werden als fehlend angegeben, ein sklerotisierter Ring oder ein 
ventrales Receptaculum nicht erwähnt. Die Vagina mündet durch den Gonoporus in ein muskulö- 
ses Atrium, welches mit einer dicken, dornigen Intima ausgekleidet ist. Die Vulva liegt zwischen 
den Sterniten 7 und 8. Diese Befunde lassen sich mit den Verhältnissen bei C. whitei nicht verglei- 
chen, was teilweise an der relativ entfernten Verwandschaft der beiden untersuchten Arten liegen 
mag. 
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i Spt Abb.4: Innere weibliche Geschlechtsorgane 
von C. whitei, Ventralansicht, peritonealer 
Va Überzug des linken Ovars abpräpariert. 


| | ; Vill C: Cercus, Ei: reifes Ei, F: Follikel, Gm: 
H GM = 7 Vu Germarium, Oc: Oviductus communis, Ol: 
= C Oviductus lateralis, Spt: Spermathek, T: 
: l : ina, Vu: 
1 O Trachee, Tf: Terminalfaden, Va: Vagina, 
goo um Vulva, VIII: Sternit 8. 


13 
Ovarien 


Die eiförmigen Ovarien können, wenn sie reife Eier enthalten, eine Länge von 1200 um 
erreichen (Abb.3b, 4). Sie erstrecken sich dann vom 5. bis ins 3. Abdominalsegment. 
Jedes Ovar besteht aus 11—16 meroistisch polytrophen Ovariolen, wobei sich ihre 
Anzahl im linken und rechten Ovar meist um 1—2 unterscheidet. 


Der craniale Pol der Ovarien ist abgerundet und weist kein terminales Aufhängungs- 
band auf. Die Ovarien sind durch Tracheen zwischen dem dorsalen Diaphragma und 
dem Mitteldarm aufgehängt, und feine Tracheen verbinden auch die Ovariolen unter- 
einander. Zusätzlich hält ein peritonealer Überzug aus netzartig verzweigten, anasto- 
mosierenden Muskelzellen die Ovariolen zusammen. Im Nativpräparat unter Ringer 
führen die Ovarien langsame Kontraktionen aus. 


Jede Ovariole ist von einer geschlossenen Epithelschicht umgeben (Abb.5). Darüberhin- 
aus enthält die Ovariolenwand Muskelfasern, welche auch die einzelnen Ovariolen im 
Nativpräparat zu Kontraktionen befähigen. Das craniale Ende der Ovariole ist in dem 
die Ovarien umgebenden Muskelnetz über einen aus geldrollenartig übereinanderlie- 
genden, flachen Zellen bestehenden Terminalfaden aufgehängt. Zur Ovariole hin geht 
der Terminalfaden in einen größeren Klumpen scheinbar undifferenzierter Zellen über, 
das Germarium, welches nach proximal einzelne Follikel mit jeweils 16 Zellen ab- 
schnürt. Sie sind von einem hochprismatischen Follikelepithel umgeben und bleiben 
untereinander durch eine dem Terminalfaden ähnliche Zellsäule verbunden. 


Das proximal an das Germarium anschließende Vitellarium enthält ca. 5 Follikel ver- 
schiedenen Alters. Je älter ein Follikel ist, desto größer ist die am proximalen Pol gele- 
gene Eizelle, welche die 15 Nährzellen an das terminale Ende des Follikels verdrängt. 
Reife Eier erscheinen durch eine in das Hohlraumsystem des Chorions (s. ,,Eier“) einge- 
lagerte Gasschicht im Nativpräparat im Auflicht strahlend weiß, im Durchlicht dunkel. 
Proximal der letzten Eikammer, die oft ein reifes Ei enthält, liegt in der Ovariole ein 
Zellhaufen, der im Nativpräparat gelblich gefärbt sein kann. Die Ovariolen vereinigen 
sich in einem kurzen Calyx zum Oviductus lateralis (Abb.7). 

Der Aufbau der Ovarien von C. whitei entspricht dem von früheren Autoren für andere höhere 
Dipteren beschriebenen (Musca domestica (Leydig 1867), Drosophila melanogaster (Miller 1965)). 
Nach Snodgrass (1935) repräsentiert das die Ovariolen umgebende Epithel die ursprüngliche meso- 
dermale Wand der Gonaden. Das Follikelepithel geht, ebenso wie der Terminalfaden, aus den 
Epithelzellen des Germariums hervor, und sezerniert später das Chorion (Lindner 1949, Ulrich 
1963). Bei den 16 in einem Follikel enthaltenen Zellen handelt es sich jeweils um die Tochterzellen 
einer Oogonie, von denen sich eine zur Eizelle entwickelt, während die anderen zu Nährzellen wer- 
den (Gilbert 1988). Reste der Follikel- und Nährzellen eines ehemaligen Follikels bilden den von 
Leydig (1867) als Corpus luteum bezeichneten Zellhaufen im proximalen Ende der Ovariole. 


Eier 


Die Eier haben eine mittlere Länge von 841 um (+24 um; n=30) und eine mittlere 
Breite von 238 um (+12 um; n=30). Sie sind in etwa kahnförmig, mit abgerundeten 
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Oo Abb.5: Ovariole von C. whitei, Zeichnung 
C) nach einem Nativpraparat (der letzte Folli- 
Kel enthielt ein reifes Ei und wurde seiner 
GroBe wegen nicht abgebildet). 
F: Follikel, Fe: Follikelepithel, Gm: Germa- 
rium, M: Netzartiger Uberzug aus anasto- 
mosierenden Muskelzellen (präparativ abge- 
löst), Nz: Nährzelle, Oo: Oocyte, Ow: Ova- 
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aul riolenwand, Tf: Terminalfaden, Z: Zellsäule. 


Enden (Abb.6a). Das Ende, welches die Mikropyle trägt, erscheint etwas schlanker und 
stumpfer als das andere. In der Mittellinie der flacheren Oberseite des Eies verläuft ein 
niedriger Grat. Bei der Eiablage wird die Unterseite des Eies mit Hilfe eines Sekrets an 
das Substrat geklebt (Abb.6a). 

Die Mikropyle liegt, nach den Verhältnissen im Ovar beurteilt, am cranialen Pol des 
Eies, der bei der Eiablage die Vagina zuletzt verläßt. Die einzige Öffnung der Mikropyle 
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Abb.6: Ei von C. whitei, REM. (a) auf einem Maisblatt abgelegtes Ei, weißer Pfeil: Mikropyle, schwarzer 
Pfeil: Sekret, Stern: Grat; (b) Aufsicht auf die wabenartige Chorionstruktur des Grates; (c) Aufsicht auf 
die mit einer Sekretkappe versehene Mikropyle eines aus dem Ovar herauspräparierten Eies; (d) Aufsicht 
auf die offene Mikropyle eines abgelegten Eies mit aufgelagerten Spermatozoen (Pfeil). 


hat einen Durchmesser von 3—4 um (Abb.6c,d). Sie liegt im Zentrum einer radiären 
Speichenstruktur, die ihrerseits von einer Rosette aus schuppenförmigen Chorionplat- 
ten umgeben ist. Die Oberfläche des Grates und des runderen Eipols ist von einer wa- 
benartigen, tief zerklüfteten Chorionstruktur bedeckt (Abb.6a,b). Sie ist stark wasser- 
abweisend. Im REM erkennt man nebeneinanderliegende Wannen mit hohen, scharf- 
kantigen Rändern. Der Grund der Wannen ist, ebenso wie die zwischen den Wannen 
liegenden tiefen Furchen, von Poren durchsetzt, deren Durchmesser bis zu 2 um beträgt. 
Auch der Rest der Chorionoberfläche ist strukturiert: Die Oberseite des Eies ist beider- 
seits des Grates von flachen, hexagonalen Mulden bedeckt (Abb.6a), während die 
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Unterseite durch parallele Langsrippen unterteilt ist. Uberall sind kleine Poren ausgebil- 
det, deren Durchmesser unter 0,1 um liegt. Alle Poren stehen mit einem gasgefüllten 
Hohlraumsystem im basalen Bereich des Chorions in Verbindung (Abb.15). 

Im Lebensraum von C. whitei an Bachufern des tropischen Regenwaldes können die Eier bei Regen 
oder Überschwemmungen zeitweise von Wasser bedeckt sein. In Anpassung daran ist ein Plastron 
(Hinton 1961) ausgebildet. In dem ausgedehnten Hohlraumsystem des Chorions wird eine Gas- 
hülle festgehalten, die über zahlreiche Poren mit dem umgebenden Medium und mit der Oocyte 
in Gasaustausch steht. So ist auch im Falle einer Überschwemmung die Sauerstoffversorgung des 
Embryos gewährleistet. Die hydrophobe Oberfläche des Grates verhindert, daß Wasser in die gro- 
Den Poren eindringt. Beim Trockenfallen reißt die Wasseroberfläche hier besonders früh auf, so 
daß der direkte Kontakt zur Luft wiederhergestellt wird. 

Eine Anpassung an zeitweise Überflutung beschreibt Sen (1921) bei den Eiern von Sphyracephala 
hearseyana (Diopsidae). Nach seinen Beobachtungen schlüpften Larven sogar noch aus Eiern, die 
drei Wochen lang unter Wasser gehalten worden waren. 

Das Ooplasma reifer Eier enthält zahlreiche Lipidtropfen und Dottervakuolen (Abb.15, 
44). Auf der Cytoplasmamembran der Oocyte liegt die etwa 3 um dicke Membrana 
vitellina. Ihr folgt nach außen hin die weniger als 0,5 um dünne, innerste Schicht des 
Chorions („inner endochorionic layer“, Degrugillier & Leopold 1976), die auch die 
Innenseite der Mikropyle überzieht. Die äußere, eigentliche Eischale (restliches Endo- 
und Exochorion) ist an der Unterseite des Eies ca. 4 um, an der Oberseite lateral ca. 
8 um, und im Bereich des medianen Grates bis zu 12 um dick. Das gasgefüllte Hohl- 
raumsystem beansprucht davon jeweils ungefähr das basale Drittel. Bei Eiern, die aus 
dem Ovar herauspräpariert wurden, liegt über der Mikropyle eine Sekretkappe, die 
abgelegten Eiern fehlt (s. „Eiablage“, Abb.6c,d). 


Da bereits zahlreiche Arbeiten über die Ultrastruktur von Diptereneiern vorliegen, wurde hier auf 
eine eingehendere Untersuchung verzichtet. Eine zusammenfassende Beschreibung findet sich bei- 
spielsweise bei Margaritis (1985). 


Laterale Ovidukte 


Die lateralen Ovidukte sind mit weniger als 100 um relativ kurz (Abb.4). Ihr Durchmes- 
ser beträgt ebenfalls maximal 100 um. 


Die Wand der lateralen Ovidukte besteht aus einer einfachen Lage von Ringmuskelfa- 
sern, die innen von einem einschichtigen Epithel ausgekleidet wird (Abb.7a). Dieses ver- 
drängt mit seinen zahlreichen Falten das Lumen fast vollständig. Lichtmikroskopisch 
ließ sich weder eine Cuticulaauskleidung noch eine epitheliale Peritonealhülle nach- 
weisen. 


Eine chitinige Intima, wie sie Miller (1965) für die lateralen Ovidukte von Drosophila melanoga- 
ster beschreibt, scheint also bei C. whitei zu fehlen. TEM-Befunde liegen hierzu nicht vor. 
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Abb.7: Ovidukte von C. whitei, Semidünnschnitte, Richardson. (a) Oviductus lateralis; im oberen Teil 
der Abbildung ist das proximale Ende des Ovars zu erkennen, das in den Oviductus lateralis übergeht, 





IY A he we: CS 
WAHR. 


Wyn, te , Vy A 
Ge FR Se BG s 
Wh, 07% BN DA A A d 2 ae 
Yoo hy 7 a RR, WERE Wy Lë Ze 


EZ 
CME 


4 ihe OO Ai 
ty Bann" ial 





4 


` 
$ 
ie 
4 
> a gë 
Ap A 
7 A LA T ` "ag 
E ër 
GË e f 





im unteren Teil ein Querschnitt des Oviductus lateralis; (b) Oviductus communis, cranialer Bereich; 
(c) Oviductus communis, caudaler Bereich. 


E: Epithel, F: Follikel, Cal: Calyx, Cu: Cuticula, Rm: Ringmuskulatur. 
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Oviductus communis 


Der Oviductus communis ist ca. 800 um lang und bildet in situ ventral vor dem crania- 
len Ende der Vagina eine kurze dorsoventrale Schlaufe (Abb.3b), bevor er in die Vagina 
einmündet. In entspanntem Zustand hat er einen ovalen Querschnitt von etwa 100x150 
um Durchmesser (Abb.7b;c). 


Ein Knick im Oviductus communis wurde schon von Brüel (1897) bei Calliphora erythrocephala 
beschrieben. Wie bei Calliphora mag er auch bei C. whitei dazu nötig sein, daß die Vagina beim 
Ausstrecken des Abdomen zur Eiablage oder bei der Kopulation nach hinten verlagert werden 
kann, während die Ovarien in ihrer Position verbleiben. In Zusammenhang damit könnte der 
Knick die Stelle sein, an der ablagereife Eier zurückgehalten werden, bis durch Strecken der letzten 
Segmente (und somit des Oviduktes) die Eiablage eingeleitet wird (s. „Eiablage“). 


Die Wand des Oviductus communis besteht aus einer etwa 16 um dicken Lage sich über- 
lappender Ringmuskelfasern, die von einem einschichtigen Epithel ausgekleidet wird 
(Abb.7b,c). Ein peritonealer Überzug ist auch im TEM nicht nachweisbar. Das Epithel 
bildet durch Auffaltung zwei bis mehrere, in das Oviduktlumen vorspringende, longitu- 
dinale Falten, die bevorzugt nahe der dorsalen und ventralen Mittellinie verlaufen. Im 
TEM zeigen sich die Zellgrenzen zwischen den Epithelzellen stark gefaltet und fast voll- 
ständig durch septierte Desmosomen abgedichtet. Apikal tragen die Epithelzellen 
Mikrovilli. Die darüberliegende Cuticula verdrängt das verbleibende Lumen des Ovi- 
dukts fast vollständig. Ihre Mächtigkeit wird durch die teilweise sehr hohe Endocuticula 
bestimmt, die im TEM körnig und elektronenhell erscheint. Die elektronendichte Epi- 
cuticula ist nur ca. 0,1 um dick. 


Im Verlauf des Oviductus communis ändert sich die Ausprägung der Epithelfalten und 
die Dicke der Cuticula. Die Anzahl der Längsfalten nimmt caudad zu, ihre Höhe ab 
(Abb.7b,c). Im cranialen Teil ist die Dicke von Epithel (ca. 3 um) und Cuticula (ca. 17 
um) ringsum gleichmäßig ausgebildet. Im caudal von der Knickstelle gelegenen Teil hin- 
gegen ist das Epithel der dorsalen Seite wesentlich dicker (ca. 6 um) und enthält auffäl- 
lig viele Mitochondrien. Darüberhinaus gewinnt die Endocuticula der dorsalen Seite so 
stark an Mächtigkeit (ca. 40 um), daß sie fast den gesamten Ovidukt ausfüllt, während 
sie an der ventralen Seite kaum erkennbar ist. Schließlich ist dort, wo der Ovidukt das 
muskulöse Dach der Vagina durchdringt, die Cuticula sowohl ventral als auch dorsal 
insgesamt nur 0,15—0,20 um dick (Abb.12A). Die Epithelzellen sind in diesem Bereich 
besonders stark miteinander verzahnt. 


Bei einer Eipassage wird das Oviduktlumen sehr stark erweitert. Die Muskelwand wird gedehnt, 
die Epithelfalten werden gestreckt. Der Zusammenhalt der Epithelzellen ist durch stark gefaltete 
Zellkontakte mit septierten Desmosomen gesichert. Wie ein Vergleich des Epicuticulaumfanges 
(ca. 690 um in Abb.7b) mit dem ebenfalls an Schnittpräparaten gemessenen Eiumfang (ca. 730 um) 
zeigt, ist neben der Streckung der Cuticulafalten auch eine leichte Deformation des Eies während 
der Oviduktpassage nötig. 


Durch ihre symmetrische Lage im Ovidukt können die Epithelfalten zur Orientierung des hin- 
durchgleitenden Eies beitragen, dessen Unterseite in der Vagina stets ventral zu liegen kommt 
(s. „Eiablage“). Das Erscheinungsbild des Epithels im dorsalen caudalen Teil des Ovidukts scheint 
auf eine sekretorische Tätigkeit hinzuweisen, wie sie schon Brüel (1897) für den Ovidukt von Calli- 
phora erythrocephala beschrieb. 
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Vagina 


Die Vagina ist ein ca. 650 um langer Muskelschlauch (Abb.4, 8). Ihr cranialer Teil hat 
einen Durchmesser von ca. 250 um. In ihn münden dorsal der Oviductus communis 
und die Ausführgänge der Spermatheken und akzessorischen Drüsen, sowie ventral ein 
unpaares Receptaculum. Weiter caudal ist in die ventrale Vaginawand ein sklerotisierter 
Ring eingebettet. In diesem Bereich ist die Vagina etwa 200 um breit, caudal vom sklero- 
tisierten Ring wird sie zur Vulva hin noch schmäler. 


Die hier verwendeten Bezeichnungen folgen Snodgrass (1935). Ihm zufolge liegt der primäre weib- 
liche Gonoporus an der Einmündung des — selbst bereits ektodermalen — Oviductus communis 
in die von der Körperwand her invaginierte Genitalkammer. Die äußere Öffnung der Genitalkam- 
mer ist die Vulva. Die Genitalkammer ist nach Snodgrass als Vagina zu bezeichnen, wenn sie als 
tubuläre Fortsetzung des Oviductus communis ausgeprägt ist. Das in diesem Sinne als Vagina 
bezeichnete Organ von C. whitei kann nicht ohne weiteres mit gleichnamigen Organen in anderen 
Arbeiten über Dipteren homologisiert werden. Einige Autoren haben Teilbereiche der Genitalkam- 
mer mit gesonderten Bezeichnungen wie „Sacculus“, „Uterus“ u. 4. belegt und nur den Rest als 
Vagina bezeichnet (Diskussion 2.3). 
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Abb.8: Innere weibliche Geschlechtsorgane 
von C. whitei, Lateralansicht von links, 
Ovarien und laterale Ovidukte nicht abge- 
bildet. 


A: Anus, aD: akzessorische Drüse, D: 
Darm, Gp: Genitalpapille, Oc: Oviductus 
communis, Sa: Subanalplatte, Spt: Spermat- 
hek, sR: sklerotisierter Ring, vA: ventrale 
Aussackung, Va: Vagina, vR: ventrales 
Receptaculum, Vu: Vulva. 
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Innere Organisation der Vagina 


Dort, wo der Oviductus communis in den cranialen Teil der Vagina übergeht, ist der 
geradlinige Weg durch das in die ventrale Muskelwand der Vagina eingebettete ventrale 
Receptaculum versperrt (Abb.8, 10a). Das Lumen des Oviduktes verläuft innerhalb der 
dorsocranialen Muskelwand der Vagina nach dorsal und passiert dort als schmaler 
Spalt das Receptaculum, um sich vor der Genitalpapille wieder nach ventral zu wenden. 
Die Genitalpapille ist eine ca. 50 wm hohe Auffaltung der dorsalen Vaginawand 
(Abb.10a, b, 12F—K), in die von dorsal die Ausführgänge der Spermatheken und, etwas 
caudal davon, die der akzessorischen Driisen miinden. 


Die Grenze zwischen Ovidukt und Vagina liegt nach Weidner (1982) an der Einmiindung der Sper- 
mathekengänge, bei C. whitei also an der Genitalpapille. Es ist bei den höheren Dipteren verbreitet, 
daß die Ausführgänge von Spermatheken und akzessorischen Drüsen dicht hintereinander in einer 
Papille münden (,,genital papilla“ bei Glossina austeni (Pollock 1974), „insemination pocket“ bei 
Dacus oleae (Solinas & Nuzzaci 1984)). Sklerotisierungen im Mündungsbereich der Spermathe- 
kengänge, wie sie bei einigen Dipteren bekannt sind (Furca der orthorrhaphen Brachycera (McAl- 
pine 1981), ringförmiger Sklerit bei Sepsis punctum (Kiontke 1989)), wurden bei C. whitei nicht 
gefunden. 


Gegenüber der Genitalpapille liegt die von einem Epithelwulst umgebene Mündung des 
ventralen Receptaculum und etwas caudal davon eine unscheinbare weitere ventrale 
Aussackung, die keine besonderen Differenzierungen aufweist (Abb.8, 10a). 


Da die caudal vom ventralen Receptaculum gelegene Aussackung der ventralen Vaginawand von 
C. whitei bei der Kopulation (s. „Kopulation“) weder die männlichen Geschlechtsorgane noch das 
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Abb.9: Muskulatur der inneren weiblichen 
Geschlechtsorgane von C. whitei, Lateralan- 
sicht von links. 


Lmll 


aD: akzessorische Drüse, Lm I—IV: Längs- 
muskeln I—IV, LmSpg: Langsmuskulatur 
der Spermathekengänge, MGp: Muskeln an 
Genitalpapille, mP: muskulöse Pumpe, Oc: 
Oviductus communis, Spt: Spermathek, sR: 
sklerotisierter Ring, Vu: Vulva. 
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Ejakulat aufnimmt, ist sie nicht als Bursa copulatrix oder als Receptaculum einzuordnen. Diese 
Aussackung ermöglicht vielmehr die bei der Eiablage notwendige Volumenzunahme der Vagina 
(s. „Eiablage“). 

Von der Mündung des ventralen Receptaculum aus verläuft das Lumen der Vagina bis 
kurz vor der Vulva relativ geradlinig caudad (Abb.8). In der ventralen Wand der Vagina 
bildet die Cuticula einen stark sklerotisierten, längsovalen Ring aus (Abb.3b, 8, 9, 11b, 
c, 12L—O), dessen caudales Ende ventrad umgebogen ist. Der Ring ist ca. 10 um stark 
und spannt eine ca. 250 um lange und 100 um breite, glatte Cuticulafläche aus, unter 
der ein Polster aus besonders differenzierten Epithelzellen liegt (s. u.). 


Derartige Ringstrukturen sind schon für Diopsiden der Gattungen Diopsis und Diasemopsis (van 
Bruggen 1961, Tan 1965) abgebildet worden. Auch in einigen anderen Dipterenfamilien wurden 
ringförmige Sklerite in der ventralen Wand der Genitalkammer beschrieben, beispielsweise bei 
Phoridae (Brown 1988) und Canacidae (Wirth 1989). Eine Homologie dieser Strukturen wäre 
denkbar, bleibt jedoch zu überprüfen (Diskussion 2.3). 

Obwohl ein Teil des sklerotisierten Ringes von C. whitei beim Hervorstülpen der Vagina bei der 
Kopulation (s. dort) an der Körperoberfläche hinter dem Sternit 8 zu liegen kommt, ist er nicht 
dem Sternit 9 homolog. Da sich die Vulva vor dem Sternit 9 befindet, kann dieses bei einer Verla- 
gerung nach innen nur in der dorsalen Wand der Vagina zu liegen kommen, wie es bei der auf die- 
sem Wege entstandenen Furca vieler Nematocera und orthorrhapher Brachycera der Fall ist 
(McAlpine 1981). 

Gegenüber vom sklerotisierten Ring wird das Vaginalumen durch vornehmlich longitu- 
dinale Epithelfalten bis auf einen schmalen Spalt eingeengt (Abb.12M—O). Eine beson- 
ders voluminöse Epithelfalte beginnt dorsal nahe der Genitalpapille als breites, media- 
nes Polster und zieht, schmäler werdend und durch seitliche Einschnürungen struktu- 
riert, caudad bis zur Vulva. Caudal vom umgebogenen Ende der sklerotisierten Ring- 
struktur nimmt der Durchmesser der Vagina weiter ab (Abb.8). Dieses letzte Stück der 
Vagina wird von kleineren longitudinalen und transversalen Falten eingeengt. 


Muskulatur der Vagina 


Eine dicke, mehrschichtige Ringmuskulatur (Rm) umgibt die Vagina von deren crania- 
lem Ende bis zum caudalen Ende des sklerotisierten Ringes (Abb.9, 10c, 12B—N, 43b). 
Die den dorsocranialen Bereich der Vagina überspannenden transversalen Muskelfasern 
(Im) (Abb.12A) gehen seitlich in Längsmuskeln (Lm I+II) über (Abb.12B), die inner- 
halb der Ringmuskelschicht caudad ziehen. Ein Teil von ihnen (Lm I) inseriert am cra- 
nialen Ende des sklerotisierten Ringes, während der Rest (Lm II) bis zum Hinterrand 
der Vulva reicht. Ein Muskelpaar (Lm III) entspringt seitlich im cranialen Bereich der 
Vagina und zieht caudolateral zum Tergum 7. Einige seiner Fasern kommen aus dem 
ventralen Teil der Ringmuskulatur, andere setzen dorsolateral an den Cuticulakammern 
des ventralen Receptaculum an (Abb.12C—E, 14a). Im Bereich des sklerotisierten Rin- 
ges umspannt die Ringmuskulatur nicht die gesamte Vagina, sondern setzt an dem skle- 
rotisierten Ring an und zieht von dort aus um die Vagina herum nach dorsal, wo die 
Muskelfasern ineinandergreifen (Abb.12L—N). Vom sklerotisierten Ring ziehen außer- 
dem zwei seitliche Muskelbündel (Lm IV) innerhalb der Ringmuskulatur dorsocaudad 
zur Hinterkante des Tergum 8. Caudal vom sklerotisierten Ring ziehen Muskelfasern 
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von der ventralen Seite der Vagina zum Sternum 8 und von der dorsalen Seite der 
Vagina zum Hinterrand des Tergum 8. 
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Abb.10: Vagina von C. whitei, Genitalpapille. (a) Lateralansicht von links, Totalpräparat, Toluidinblau; 
(b) medianer Semidünnschnitt (während der Besamung fixiert, vergl. Abb.44), Richardson; (c) Dorsal- 
ansicht, Totalpräparat, ungefärbt; (d) frontaler Semidünnschnitt, Richardson. 


AaD: Ausführgänge der akzessorischen Drüsen, Gp: Genitalpapille, Lm III: Längsmuskel zum Tergum 
7, MGp: Muskeln an Genitalpapille, Oc: Oviductus communis, Rm: Ringmuskulatur, Spg: Spermathe- 
kengänge, Spt: Spermatheken, sR: sklerotisierter Ring, vA: ventrale Aussackung, vR: ventrales Recepta- 
culum, Pfeil: verdickte Cuticulaplatte. über der Mündung der Spermathekengänge. 


23 


Die Muskulatur der Vagina von C. whitei ist weitgehend mit der von Drosophila melanogaster 
(Miller 1965) und Calliphora erythrocephala (Brüel 1897) vergleichbar. Bei C. whitei konnte jedoch 
keine muskulöse Verbindung zwischen dem dorsocranialen Teil der Vagina und dem Darm gefun- 
den werden, wie sie bei Calliphora beschrieben ist. Der ventrale sklerotisierte Ring, dem bei C. whi- 
tei eine wesentliche Bedeutung als Muskelansatzstelle zukommt, fehlt Drosophila und Calliphora. 
Dementsprechend umgreift dort die Ringmuskulatur die gesamte Vagina („Uterus“), während bei 
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Abb.11: Vagina von C. whitei, REM. (a) Blick von cranial in eine aufgeschnittene Vagina; (b) Blick von 
dorsal in eine aufgeschnittene Vagina; (c) sklerotisierter Ring, stärkere Vergrößerung von (b); (d) Mün- 
dung des ventralen Receptaculum, stärkere Vergrößerung von (b). 


Cb: Cuticulaborsten, Cf: Cuticulafalten, Ew: Epithelwulst, Gp: Genitalpapille, Spg: Spermatheken- 
gänge, sR: sklerotisierter Ring, vR: Mündung des ventralen Receptaculum. 
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C. whitei das vom sklerotisierten Ring eingefaBte Epithelpolster von der Muskulatur ausgespart 
bleibt (s.u.). 


Epithel der Vagina 


Die Vagina ist von einer (mit Ausnahme des sklerotisierten Ringes) nicht sklerotisierten, 
stellenweise bis zu 50 um dicken Cuticula ausgekleidet, die einem einschichtigen Epithel 
aufliegt. Epithel und Cuticula bilden zahlreiche große und kleinere Falten (Abb.11, 12). 


Eine besondere Differenzierung weist das von der sklerotisierten Ringstruktur einge- 
grenzte Epithel auf, welches ein bis zu 60 um dickes, einschichtiges Polster bildet 
(Abb.12M, 13). Die großen Kerne liegen basal, zwischen einem Labyrinth aus Lymphla- 
kunen. Die Basis der Epithelzellen und die Öffnungen der Lymphlakunen sind nur 
durch eine ca. 0,1 um dicke Basallamina vom Hämolymphraum getrennt. Apikale 
Cytoplasmamembranfalten der Epithelzellen bilden auffällige Membranstapel, die an 
der cytoplasmatischen Seite mit elektronendichten Partikeln von ca. 9 nm Durchmesser 
besetzt sind (Abb.13b). Zwischen den Membranen liegen zahlreiche Mitochondrien. Die 
Cuticula über diesen Epithelzellen weist zwei Schichten auf. Die dickere, basale Schicht 
ist relativ elektronenhell und besitzt eine körnige Struktur. Die apikale Cuticulaschicht 
ist elektronendichter und nur etwa 0,8 um dick. Poren konnten in der Cuticula nicht 
identifiziert werden. 


A 
B 
C 
D 
E 
F-K 
Abb.i2: Vagina von C. whitei, Semidünn- 
schnittserie, quer, von cranial nach caudal, 
L Richardson. Die Schnittebenen sind neben- 
stehender Zeichnung zu entnehmen. Vergrö- 
Berung stets gleich. Jedes Merkmal ist nur 
M in einer Abbildung beschriftet. 
AaD: Ausführgang einer akzessorischen 
N Drüse, Cb: Cuticulaborsten, Cu: Cuticula, 
o D: Darm, Dp: Epithelpolster, E: Epithel, 
Ew: Epithelwulst, Gp: Genitalpapille, Lm 
E I—III: Längsmuskeln I—III, MaD: Mün- 


dung der akzessorischen Drüsen, MSpg: 
Mündung der Spermathekengänge, MvR: 
Mündung des ventralen Receptaculum, Oc: 
Oviductus communis, Rm: Ringmuskula- 
tur, Spg: Spermathekengänge, sR: skleroti- 
sierter Ring, Tm: transversale Muskelfasern, 
Va: Vaginalumen, vR: ventrales Recepta- 
culum. 
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Abb.12E—H: Erläuterungen siehe Abb.12 
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Abb.12J—L: Erläuterungen siehe Abb.12 
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Abb.12M—P: Erläuterungen siehe Abb.12 
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Abb.13: Vom sklerotisierten Ring eingefaßtes Epithelpolster in der ventralen Wand der Vagina von 
C. whitei (vergl. Abb.12M—O), TEM. (a) apikaler Teil der Epithelzellen mit darüberliegender Cuticula; 
(b) Membranstapel, Sterne markieren die mit elektronendichten Partikeln besetzte cytoplasmatische Seite 
der Membranen; (c) basaler Teil des Epithels. 
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Das basale Lymphlakunensystem und die apikalen, partikelbesetzten Membranstapel, zwischen 
denen zahlreiche Mitochondrien liegen, lassen vermuten, daß an diesen Strukturen ein Ionen- 
und/oder Wassertransport stattfindet (siehe auch „Spermatheken“). Möglicherweise steht die Ent- 
wicklung des sklerotisierten Ringes mit der Funktion dieses Epithels in Zusammenhang. Indem 
die Muskulatur an diesem Ring ansetzt, bleibt das Epithelpolster in seiner Mitte von Muskulatur 
ausgespart, was den Diffusionsweg zwischen Epithel und Hämolymphe wesentlich verringert. 
Außerdem sind auf diese Weise die Zellen des Epithelpolsters und die darüberliegende Cuticula 
von einer Kraftübertragung seitens der Ringmuskulatur der Vagina weitgehend abgekoppelt. 


Ventrales Receptaculum 


Am cranialen Ende der Vagina liegt, eingebettet in deren ventrale Muskelwand, das ven- 
trale Receptaculum (Abb.8, 10a, 12C—F). Es besteht aus einem kurzen Gang, in den 
distal 30—40 kegelförmige Cuticulakammern einmünden (Abb.14). Ihre gefächerte 
Anordnung erinnert an eine halbierte Himbeere. Die ventrale Wand des Ganges trägt 
ein Cuticulaborstenfeld. Bei der Eiablage werden die Eier an der Öffnung des ventralen 
Receptaculum mit in den Cuticulakammern gespeicherten Spermatozoen besamt. 
Ein ventrales Receptaculum ist bereits bei vielen acalyptraten Schizophora bekannt (Tab.2), war 
bei den Diopsiden jedoch bisher noch nicht beschrieben. Die Bezeichnung als „ventrales Recepta- 
culum“ ist bei C. whitei aufgrund der Lage des Organs und seiner Funktion als Spermatozoenspei- 
cher gerechtfertigt. Sie soll vorerst mit keiner Aussage über eine Homologie mit den gleichnamigen 
Organen anderer Dipteren verbunden sein. Dem ventralen Receptaculum von C. whitei in Lage, 
Struktur und Funktion sehr ähnliche Organe sind bereits bei Tephritidae und Otitidae beschrieben 
und unterschiedlich benannt worden (Diskussion 2.2). 

Im Bereich der Cuticulakammern hat das ventrale Receptaculum mit bis zu 60 um sei- 
nen größten Durchmesser (Abb.14b, c). Das komplizierte Gebilde besteht gänzlich aus 
nicht sklerotisierter Cuticula. Die kegelförmigen Kammern haben distal einen Durch- 
messer von 6,7—7,5 um und einen runden Querschnitt. Proximal ist ihr Querschnitt 
mehr oder weniger sternförmig eingeengt. Die Länge der Kammern beträgt ca. 15 um. 


Die terminale Wand der Cuticulakammern ist ca. 2,5 um dick und zeigt im TEM eine 
auffällige Schichtung (Abb.16). Die basale Schicht I besteht aus relativ homogenem 
Material. Sie bildet unregelmäßige Fortsätze aus, die in das umgebende Epithel hinein- 
ragen. Zum Kammerlumen hin schließt sich eine quer zur Oberfläche parallelfaserig 
strukturierte Schicht II an. Schließlich folgt eine relativ elektronendichte Schicht III, 
welche die Kammern terminal wie ein Deckel abschließt und seitlich mit Schicht I in 
Kontakt steht. Die Trennwände zwischen den Kammern enthalten sowohl homogenere 
als auch faserig strukturierte Cuticulabereiche. Apikal laufen sie in lange Cuticulador- 
nen aus (Abb.14a,b,d). 


Überlegungen zur möglichen Funktion der gekammerten Struktur des ventralen Receptaculum 
finden sich in der Diskussion (1.2). 








Abb.14: Ventrales Receptaculum von C. whitei, Semidünnschnitte, Richardson. (a) median; (b) frontal; 
(c—e) Querschnitte in verschiedenen Höhen (siehe (b)). Vergrößerung stets gleich. 
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Muskelansatzstellen an den Cuticulakammern. 


Sterne markieren Cuticulakammern, die aufgerollte Spermatozoen enthalten. 


: Ov 


Oc 


Längsmuskel III, 


Cuticulakammern, Lm III 


Epithel, K 
kulatur, Va 


laborsten, E: 


Cuticu 


Cb 


le: 


lumen, Pfei 


Ina 


Vagi 


ingmus 


Rm: Ri 


nis, 


22 


Der zuführende Gang ist ca. 50 um lang und ca. 20 um weit. Rings um das Lumen sind 
Cuticulaborsten ausgebildet, die zur Vagina hin weisen (Abb.ild, 14, 15). An der ventra- 
len Wand stehen diese Borsten besonders dicht und sind teilweise zu einem erhöhten 
Polster verschmolzen, welches das Lumen des Ganges stark einengt. Die Cuticulabor- 
sten sind nicht innerviert (s. „Innervierung‘“). 


Da den Cuticulaborsten im zuführenden Gang wegen der fehlenden Innervierung keine sensori- 
sche Funktion zukommen kann, muß ihre Funktion eine mechanische sein. Hierfür sind mehrere 
Möglichkeiten denkbar. Die Borsten könnten den Eingang zum ventralen Receptaculum versper- 
ren, und so einen unbeabsichtigten Spermatozoenverlust aus den Cuticulakammern (Solinas & 
Nuzzaci 1984) oder ein unerwünschtes Eindringen von Spermatozoen aus der Vagina verhindern. 
Andererseits könnten sie eindringenden Spermatozoen aber auch als Orientierungshilfe dienen 
oder ihnen ein strukturiertes Substrat bieten, als Voraussetzung für eine gerichtete Vorwärtsbewe- 
gung (s. „Spermatozoen“). Das Borstenfeld nimmt möglicherweise das Sekret der akzessorischen 
Drüsen wie ein Pinsel auf, um es bei der Eiablage (s. dort) auf den die Mikropyle bedeckenden 
Sekretpfropf zu übertragen. Ein ähnlicher Sachverhalt ist bei Musca domestica nachgewiesen 
(Leopold & Degrugillier 1978), wo das Sekret der akzessorischen Drüsen zusammen mit der 
mechanischen Wirkung der Cuticulaborsten in der Befruchtungskammer die Auflösung der 
Sekretkappe bewirkt. 





Abb.15: Ventrales Receptaculum von C. whitei, während der Besamung fixiert, medianer Semidünn- 
schnitt (vgl. Abb.44), Richardson; Einsatz: weiterer Schnitt derselben Serie. 


Cb: Cuticulaborsten, Ch: Chorion, iCs: innerste Chorionschicht, K: Cuticulakammern, Mp: Mikropyle, 
Mv: Membrana vitellina, Oo: Ooplasma, Pfeile: Spermatozoen in den Cuticulakammern. Der Hohlraum 
zwischen Eischale und Membrana vitellina ist ein Schrumpfungsartefakt. 
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Das ventrale Receptaculum ist von einem kubischen Epithel mit vorwiegend basal ange- 
ordneten Zellkernen umgeben (Abb.14). Zahlreiche Mikrotubuli inserieren biindelweise 
an den Fortsätzen der Cuticulaschicht I (Abb.16) und ziehen von dort zur Basis des 
Epithels, wo im lateralen und dorsalen Bereich des Receptaculum Muskelfasern inserie- 
ren (Abb.12 B—E, 14, 16). Von den lateralen Cuticulakammern ziehen Muskelfasern um 
das Receptaculum herum nach ventral, wo sie sich tiberkreuzen, um dann in die Ring- 
muskulatur (Rm) überzugehen. Außerdem zieht ein Muskelpaar (Lm III) von den dor- 
salen Kammern des Receptaculum nach dorsolateral zum Tergum 7. Abgesehen von den 
Muskeln, die am Receptaculum selbst inserieren, ist dieses auch noch von der Muskula- 
tur der ventralen Vaginawand umgeben. 


Nach McAlpine (1981) besitzt das ventrale Receptaculum der acalyptraten Schizophora nie eine 
eigene Muskulatur. Das ventrale Receptaculum von C. whitei weicht in diesem Punkt von der Defi- 
nition ab. Die Assoziation der Cuticulafortsätze über die Mikrotubulibündel in den Epithelzellen 
mit den basal inserierenden Muskelfasern weist darauf hin, daß hier eine Kraftübertragung statt- 
findet. 


Die dorsolateralen Muskelbänder (Lm III) ziehen das Receptaculum nach dorsal und caudal, und 
erweitern es dabei wahrscheinlich auch. Sie treten in verschiedenen Phasen der Eiablage in Aktion 
und spielen möglicherweise auch beim Spermatransfer aus den Spermathekengängen ins ventrale 
Receptaculum eine Rolle (s. „Eiablage“). Die Muskelfasern, die seitlich von den Cuticulakammern 
nach ventral ziehen und sich dort überkreuzen, können eine Verformung des Receptaculum bewir- 
ken, wobei möglicherweise der Inhalt der Cuticulakammern ausgepreßt wird. Wie sich die aus 
unterschiedlich strukturierten Schichten aufgebauten Kammerwände unter der Zugkraft der 
schräg ansetzenden Muskelfasern verhalten, muß noch untersucht werden. 


Das ventrale Receptaculum unbegatteter Weibchen enthält eine filamentöse Substanz, 
die im TEM dem Inhalt der Spermatheken und Spermathekengänge gleicht (Abb.16). 
In Nativpräparaten von begatteten Weibchen können in den Cuticulakammern des ven- 
tralen Receptaculum aufgerollte, bewegliche Spermatozoen (s. dort) beobachtet werden, 
die zu rotieren scheinen. Die Kammern enthalten in der Regel nur ein bis zwei Sperma- 
tozoen (Abb.14a,c,d). Bei Weibchen, die während der Eiablage fixiert wurden, sind hin- 
gegen etliche Spermatozoen pro Kammer vorhanden (Abb.15). 


Spermatheken 


Die Spermatheken von C. whitei sind stark sklerotisiert und schon makroskopisch als 
dunkelbraune, dornige Körperchen sichtbar. Es sind 3 Spermatheken ausgebildet, von 
denen die beiden rechten einen gemeinsamen Ausführgang haben, während die linke 
einen eigenen Ausführgang besitzt (Abb.8, 17). Die beiden Spermathekengänge vereini- 
gen sich kurz vor ihrer Einmündung in die Genitalpapille Während die Spermatheken 
selbst mit keinerlei Muskulatur und Innervierung versehen sind, besitzen ihre Ausführ- 
gänge eine reich innervierte Längsmuskulatur. Neben der Funktion als Speicherorgan 
für Spermatozoen muß den Spermatheken nach histologischen Befunden auch eine 
sekretorische Tätigkeit zugeschrieben werden. 
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Abb.17: Spermatheken von C. whitei, ein- 
zelne Spermathek im Längsschnitt, skleroti- 
sierte Bereiche dunkelgrau. 


Cw: Cuticulawulst, Dz: Driisenzelle, E: 
Epithel, Ea: Driisenendapparat, L: Lumen 
der Spermathek, Lm: Langsmuskulatur der 
Spermathekengänge. 


100 um 


Asymmetrie der Spermatheken 


Bei den insgesamt etwa 1000 präparierten Weibchen wurden ohne Ausnahme 3 Sper- 
matheken gefunden. In der Regel ist das distale Ende der Spermathekengänge mitsamt 
den Spermatheken mehr oder weniger weit nach proximal umgebogen, beide Gänge 
sind etwas nach rechts geneigt, und der rechte trägt das Spermathekenpaar. Der Darm 
führt in diesem Fall links an den Spermatheken vorbei. Nur bei drei von 220 auf diese 
Asymmetrie hin untersuchten Weibchen waren die Spermathekengänge nach links 
geneigt, während der Darm rechts vorbei lief; einmal trug der linke Gang das Sperma- 
thekenpaar. 


Drei Spermatheken an zwei Gängen sind bei den acalyptraten Schizophora weit verbreitet (McAl- 
pine 1989) und nach Feijen (1989) bei Diopsiden die Regel, von der allerdings in mehreren Gattun- 
gen abgewichen wird (Diskussion 2.1). Eine innerartliche Variabilität der Spermathekenzahl, wie 
sie bei Drosophila melanogaster (2—3 Spermatheken (Miller 1965, Shorrocks 1972)) beschrieben 
ist, wurde bei C. whitei nicht gefunden. Das gleiche gilt für die bei C. whitei fast immer gleichsin- 
nige Asymmetrie. 
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Abb.18: Spermatheken von C. whitei. (a) Totalpräparat, etwas mazeriert; (b) dasselbe Präparat unter UV- 
Anregung; (c—d) Nativpräparate, Spermathekenform rund bis birnenförmig; (e) Quetschpräparat, 
Hämatoxilin-Fuchsin. 


Spg: Spermathekengänge, Spt: Spermathek, Sz: Spermatozoen, vR: ventrales Receptaculum, Pfeil: Drü- 
senendapparat. 


Morphologie der Spermatheken 


Die Spermatheken haben eine runde bis birnenförmige Gestalt, bei einem Durchmesser 
von ca. 45—50 um und einer Höhe von ca. 60 um (Abb.17, 18a,c,d). Proximal verjüngen 
sie sich fast übergangslos zum Spermathekengang. Jede Spermathek trägt etwa 10—12 
nach proximal weisende Dornen, deren Form an Eiszapfen erinnert. Das Lumen der 
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Spermatheken setzt sich in diese Dornen hinein fort. An der Spitze jedes Dorns hangt 
ein feiner cuticulärer Gang, der an seinem Ende ein kleines Cuticulabläschen trägt 
(Abb.18a,b, 19f). 


Feijen (1986) hat diese Cuticulabläschen bei verschiedenen Diopsiden dargestellt und als „tiny 
satellites, linked with fine filaments to the main body“ beschrieben. Es handelt sich um die End- 
apparate von Kanaldrüsenzellen (s.u.). Leydig beschrieb schon 1867 einzellige Drüsen mit cuticulä- 
ren Ausführgängen an den Spermatheken von Tachina fera. Seitdem sind sie bei etlichen Dipteren 
beschrieben, an der Spermathekenkapsel oder am -gang, in Gruppen gelagert oder verstreut (Cle- 
ments & Potter 1967, Jordan 1972, Filosi & Perotti 1975, Solinas & Nuzzaci 1984 und andere). 
Wahrscheinlich sind die Spermatheken aller Dipteren mit derartigen Drüsenzellen versehen, wenn 
auch die Endapparate leicht bei der Präparation verloren gehen oder übersehen werden können. 


Bedornte Spermatheken wurden in verschiedenen Dipterenfamilien beschrieben (Anthomyiidae 
(Wesché 1906), Nettiophilidae (Hennig 1958), Tephritidae (Hardy 1980), Anthomyzidae (Hardy 
1980)). Bei C. whitei und einigen anderen Diopsiden und auch bei einigen Tephritiden und Micro- 
peziden stehen die cuticulären Ausführkanäle der Drüsenendapparate mit den Spitzen der hohlen 
Spermathekendornen in Verbindung (eigene Untersuchungen), was auf einen funktionellen 
Zusammenhang hinweisen könnte. Allerdings sind auch glatte Spermatheken mit Drüsenzellen 
bestückt. 


Walker (1980) nimmt an, daß die Form der Spermatheken mit der Paarungsstrategie bzw. dem Aus- 
maß der Spermaverdrängung oder -verdünnung bei aufeinanderfolgenden Kopulationen zusam- 
menhängt. Ihm zufolge sollten rundliche Spermatheken wie die von C. whitei eher mit Monogamie 
oder einem höheren Fortpflanzungserfolg des jeweils ersten Kopulationspartners verbunden sein, 
tubuläre Spermatheken hingegen eher mit Polygamie und einem höheren Fortpflanzungserfolg des 
letzten Männchens. 


Die Wand der Spermatheken besteht aus einer etwa 2 um hohen geschichteten Cuticula. 
Infolge starker Sklerotisierung erscheint sie braun bis schwarz und zeigt, im Gegensatz 
zur nicht sklerotisierten Cuticula des restlichen Reproduktionstraktes, unter UV-Anre- 
gung keine Fluoreszenz (Abb.18b). 


Eine starke Sklerotisierung der Spermatheken ist bei Dipteren weit verbreitet. Hier können prinzi- 
piell zwei Erklärungen vorgeschlagen werden. Eine starke Lichtabsorption im sichtbaren und 
ultravioletten Bereich könnte die gespeicherten Spermatozoen vor mutagener Strahlung schützen. 
Dieser Schutz ist jedoch bereits durch die sklerotisierte Körperwand gewährleistet. Wahrschein- 
licher ist, daß die Sklerotisierung zur Versteifung der Spermathekenkapseln dient. Einen Schutz 
vor mechanischer Verletzung benötigen die im Körperinneren gelegenen Spermatheken nicht, auch 
setzen keine Muskeln daran an. Die Versteifung der Kapselwand könnte jedoch der Fixierung des 
Spermathekenvolumens dienen, so daß Druckschwankungen innerhalb der Spermatheken einen 
Flüssigkeitstransport durch die Spermathekengänge bewirken. Diese Möglichkeit ist bei Überle- 
gungen zur Funktionsweise der Spermatheken zu berücksichtigen. 


Die Cuticula wird von einem flachen, unauffälligen Epithel gebildet. Unter dieses 
Epithel eingesenkt liegen große Kanaldrüsenzellen, von denen je eine mit einem Sper- 
mathekendorn assoziiert ist. Sie besitzen einen sehr großen Kern mit grobscholligem 
Chromatin und deutlichem Nucleolus. Ihr Cytoplasma ist reich an rauhem endoplas- 
matischem Retikulum und an freien Ribosomen, und erscheint dadurch besonders 
dicht. Jede Drüsenzelle umschließt mit einem apikalen Mikrovillisaum ein extrazellulä- 
res Reservoir, in dem ein Drüsenendapparat liegt (Abb.19—21). Der Drüsenendapparat 





Abb.19: Spermatheken von C. whitei. (a) Blick auf zwei aufgebrochene Spermatheken, REM; (b) stärkere 
Vergrößerung von (a) zeigt den geschichteten Aufbau der Cuticula; (c—f) Semidünnschnitte, Richard- 
son. 


D: Dornenförmiger Fortsatz der Spermathek, fS: filamentöse Substanz, N: Nucleus, R, R’-R”: Drüsen- 
reservoirs mit verschiedenem Inhalt, Spg: Spermathekengang, Sz: Spermatozoen, Pfeile: Drüsenend- 
apparate, Balkenlänge jeweils 20 um. 
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Abb.20: Drüsenreservoirs an den Spermatheken von C. whitei, TEM. (a) großes Drüsenreservoir (R’’’); 
(b) kleines Drüsenreservoir (R’, gleiches Objekt wie in Abb.2la) in gleicher Vergrößerung wie (a); (c) Aus- 
schnittsvergrößerung der filamentösen Substanz aus (a); (d) Ausschnittsvergrößerung der pseudokristal- 
lin angeordneten Substanz in (b); (e) eine noch stärkere Vergrößerung des Inhalts eines großen Reservoirs 
zeigt die tubuläre Ultrastruktur der filamentösen Substanz. 


D: dornenförmiger Fortsatz der Spermathek, Ea: Drüsenendapparat, fS: filamentöse Substanz, fS*: fila- 
mentöse Substanz in pseudokristalliner Anordnung, Mv: Mikrovillisaum. 


© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at 





Abb.21: Drüsenendapparate an den Spermatheken von C. whitei, TEM. (a) Endapparat in einem kleinen 
Driisenreservoir mit pseudokristallinem Inhalt (gleiches Objekt wie in Abb.20b); (b) Endapparat in 
einem großen Drüsenreservoir. 


Cp: Cytoplasma, Ea: Drüsenendapparat, fS: filamentöse Substanz, fS*s filamentöse Substanz in pseudo- 
kristalliner Anordnung, Mv: Mikrovillisaum. 
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besteht aus einem runden Cuticulabläschen (Durchmesser 0,4—0,5 um), das auf einer 
Seite von einer filzartigen Struktur bedeckt ist, während die andere Seite über einen fei- 
nen Cuticulagang mit dem Spermathekenlumen in Verbindung steht. Umfang und 
Inhalt der Drüsenreservoirs können sehr unterschiedlich sein. Lichtmikroskopisch 
erscheint der Inhalt basophil, homogen oder schollig, oder aber optisch leer. Im TEM 
enthalten alle Reservoirs röhrenförmige Filamente von ca. 10 nm Durchmesser, die in 
unterschiedlichem Maße aggregiert sind (Abb.20, 21). In kleinen Reservoirs (R‘ ca. 8 
um Durchmesser) liegen die Filamente so dicht gepackt, daß eine fast kristalline Struk- 
tur (fS*) entsteht. In großen Reservoirs hingegen, die im Nativpräparat die Spermathek 
an Durchmesser übertreffen können (über 50 um Durchmesser), sind die Filamente 
gleichmäßig in einer Flüssigkeit verteilt (R“‘) oder zu Schollen zusammengelagert (RH. 
Kleine und große Reservoirs können gleichzeitig nebeneinander an einer Spermathek 
vorkommen (Abb.19e). Filamentöse Strukturen, die denen in den Driisenreservoirs glei- 
chen, liegen auch innerhalb der Drüsenendapparate (Abb.2la). 


Zum Hämolymphraum hin liegen die Drüsenzellen einer weniger als 0,05 um dicken 
Basallamina auf, stellenweise sind sie von Fettgewebe umgeben. Im Bereich der Sper- 
mathekenkapseln ist keinerlei Muskulatur vorhanden. Auch eine Innervierung konnte 
im Bereich der Spermathekenkapseln nicht nachgewiesen werden. 


Es liegen bereits von mehreren Dipterenarten vergleichbare elektronenmikroskopische Befunde der 
Drüsenzellen an den Spermatheken vor (Aedes aegypti (Clements & Potter 1967), Drosophila 
melanogaster (Filosi & Perotti 1975), Glossina morsitans (Kokwaro et al. 1981), Dacus oleae (Soli- 
nas & Nuzzaci 1984)). Es handelt sich dabei um Kanaldrüsenzellen (Noirot & Quennedey 1974 
(„class 3 gland cells“), Weidner 1982, Davey 1985)). Unterschiede fallen besonders hinsichtlich des 
Inhalts und Umfanges der Reservoirs („secretory cavity“) auf. Bei Aedes, Drosophila, Dacus und 
Glossina reicht der dicht gepackte Mikrovillisaum der Drüsenzellen bis an das Filzwerk (,,felt- 
work“) heran, welches das erweiterte Endstück des cuticulären Ausführganges umgibt. Bei C. 
whitei hingegen liegt zwischen dem Mikrovillisaum und dem, das Cuticulabläschen abschließen- 
den Filzwerk eine große Menge der filamentösen Substanz (Durchmesser der tubulären Filamente 
ca. 10 nm), entweder in einem größeren Flüssigkeitsvolumen verteilt, oder in dichter, fast kristalli- 
ner Anordnung. Die Verbindung zwischen der filamentösen Substanz im Reservoir, dem Filzwerk 
des Endapparates und dem filamentösen Inhalt der Ausführkanäle und der Spermatheken (s. u.) 
ist noch zu klären. Weidner (1982) erwähnt röhrenförmige Fibrillen von 10—20 nm Durchmesser 
als Wandbestandteil des von der Drüsenzelle gebildeten Endapparates. Bei Aedes enthalten die 
Ausführkanäle zuweilen ein geordnetes, kristallin erscheinendes Material, welches aus dem Filz- 
werk hervorzugehen scheint (Clements & Potter 1967). Bei Drosophila hingegen ist das Sekret in 
den Drüsenreservoirs und den Spermatheken in parallelen Laminae von ca. 8 nm Durchmesser 
organisiert (Filosi & Perotti 1975). 


Große Mengen an rauhem endoplasmatischen Retikulum deuten darauf hin, daß das Sekret der 
Drüsenzellen Eiweißkomponenten enthält (Pal & Ghosh 1982). Auch im Drüsensekret der Sper- 
matheken von Glossina morsitans wurden, neben Mucopolysacchariden, Proteine nachgewiesen 
(Kokwaro et al. 1981). Zur Funktion des Sekrets gibt es verschiedene Annahmen: Es könnte Sper- 
matozoen anlocken, ernähren, ruhigstellen, aktivieren oder zur Besamung der Eier aus den Sper- 
matheken hinausschwemmen (Brüel 1897, Davey 1965, Lensky & Schindler 1967, Parker 1970, 
Tobe & Langley 1978, Weidner 1982). Möglicherweise ist das Sekret der Spermatheken auch zur 
Lebenderhaltung der Spermien im ventralen Receptaculum notwendig, wie es bei Drosophila 
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melanogaster nachgewiesen wurde (Anderson 1945). Filosi & Perotti (1975) halten bei Drosophila 
melanogaster eine zyklische Aktivität der Drüsenzellen für möglich. Dadurch ließe sich erklären, 
daß bei C. whitei Reservoirs so unterschiedlichen Ausmaßes und Inhalts nebeneinander vorliegen. 


Inhalt der Spermatheken 


Die Spermatheken unbegatteter Weibchen enthalten eine basophile, filamentöse Sub- 
stanz, die dem Inhalt des ventralen Receptaculum gleicht. Bei begatteten Weibchen ent- 
halten alle drei Spermatheken Spermatozoen, die meist parallel zueinander in Knäueln 
oder Wirbeln liegen (Abb.19c,d). In Zupfpräparaten in Insektenringer oder Wasser sind 
die Spermatzoen sofort beweglich (s. „Spermatozoen“). 


In den Spermatheken von C. whitei können die Spermatozoen mindestens 7 Wochen lang befruch- 
tungsfähig bleiben (eigene Untersuchungen). Bei Glossina morsitans ist eine Speicherung über 200 
Tage (Saunders & Dodd 1972), bei der Honigbiene sogar über mehrere Jahre (Lensky & Schindler 
1967) möglich. 

Die Befunde aus den Nativpräparaten von C. whitei-Spermatheken scheinen zunächst gegen eine 
Inaktivierung der Spermatozoen während der Speicherzeit zu sprechen. Doch kann eine Wieder- 
herstellung der Beweglichkeit in kürzester Zeit durch den mit der Präparation verbundenen Milieu- 
wechsel nicht ausgeschlossen werden. Laut Lensky & Schindler (1967) liegen die Spermatozoen in 
der Spermathek der Honigbiene in bewegungslosen Bündeln vor und werden erst durch das Sekret 
der Spermathekaldrüsen aktiviert, wobei es sich schlichtweg um eine Folge der Verdünnung han- 
deln soll. Ein vergleichbarer Effekt wäre auch in den Nativpräparaten von C. whitei denkbar. 


Spermathekengänge 


Die Ausführgänge der Spermatheken sind ca. 350 um lang, ihr Lumen hat einen Durch- 
messer von 5,3—6,7 um. Im distalen Drittel ist die Cuticula bei einer Höhe von ca. 1,7 
um stark sklerotisiert und schwarz wie die der Spermatheken selbst (Abb.18, 22a). Sie 
liegt einem kubischen Epithel auf, das basal nur durch eine ca. 0,05 um dicke Basal- 
membran vom Hämolymphraum abgegrenzt ist. Die apikale Cytoplasmamembran bil- 
det durch zahlreiche Einfaltungen auffällige Membranstapel. Die quer zur Richtung des 
Ganges parallel angeordneten Membranen verlaufen senkrecht von der Zelloberfläche 
ins Cytoplasma hinein (Abb.22b—d). Sie sind an der cytoplasmatischen Seite dicht mit 
elektronendichten Partikeln von ca. 9 nm Durchmesser besetzt (Abb.22c). Zwischen den 
Membranstapeln liegen zahlreiche Mitochondrien. 

In zwei Arbeiten von Kokwaro et al. (1981, 1988) über Glossina morsitans findet man ähnliche Sta- 
pel aus asymmetrischen Membranen abgebildet. Sie befinden sich zum einen in Epithelzellen, die 
zwischen den Kanaldrüsenzellen des Spermathekenepithels liegen, zum anderen in dem Epithel, 
welches den Ductus ejaculatorius der Männchen umgibt. Auch hier sind die aus apikalen Mem- 
braneinfaltungen hervorgegangenen Membranstapel von zahlreichen Mitochondrien gesäumt. 
Laut Davey (1985) lassen mit Mitochondrien assoziierte, apikale Cytoplasmamembraneinfaltun- 
gen, wie sie im Spermathekenepithel verschiedener Insekten zu finden sind, auf eine hohe Ionen- 
transportaktivität schließen. Bei partikelbesetzten Membranstapeln aus apikalen Cytoplasma- 
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Abb.22: Spermathekengänge von C. whitei. (a) Semidünnschnitt, Richardson, distaler Abschnitt des 
Spermathekenganges links, proximaler Abschnitt rechts; (b) Ultradünnschnitt aus dem distalen Bereich, 
TEM; (c—d) Ausschnittsvergrößerungen der aus apikalen Cytoplasmamembraneinfaltungen gebildeten 
Membranstapel in (b). 
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membraneinfaltungen im Mitteldarm von Manduca sexta und in den Hiillzellen von Insektensen- 
sillen konnte in den Partikeln eine Protonen-Kalium-Antiport-ATPase nachgewiesen werden (Klein 
& Zimmermann 1991). Wenn auch an den Membranstapeln der Spermathekengänge bei C. whitei 
ein Transport von Protonen und/oder Kaliumionen stattfände, so wäre an eine Regulation der 
Spermatozoenbeweglichkeit zu denken, welche bekanntlich stark von der Konzentration dieser 
Ionen abhängt (Baccetti & Afzelius 1976). Eine weitere Untersuchung der Funktion dieser Epithel- 
zellen könnte möglicherweise wesentlich zur Klärung der Transportmechanismen im Bereich der 
Spermatheken beitragen. 

Im restlichen, proximalen Teil der Spermathekengänge ist die Cuticula nicht skleroti- 
siert und ca. 2,5 um dick. Die dem Epithel zugewandte Seite trägt unregelmäßige, quer 
verlaufende Rippen, während die apikale Oberfläche der Cuticula überall in den Sper- 
mathekengängen glatt ist. Das Epithel ist basal von einer dicht innervierten, einschich- 
tigen Längsmuskulatur umgeben (Abb.9, 12A, 22a, 26e), Ringmuskulatur fehlt. Dem- 
entsprechend führen die Spermathekengänge im Nativpräparat nickende Bewegungen 
aus, während eine peristaltische Verengung der ohnehin dickwandigen Spermatheken- 
gänge nie beobachtet wurde. 

Einige Autoren halten es für möglich, daß die Muskulatur der Spermathekengänge für einen akti- 
ven Spermatozoentransport in die Spermatheken verantwortlich sei (Wigglesworth 1974, Jones & 
Fischman 1970, Solinas & Nuzzaci 1984). Die Spermathekengänge von C. whitei sind nicht zu peri- 
staltischen Bewegungen fähig. Es ist schwer vorstellbar, daß die durch Längsmuskulatur hervorge- 
rufenen, nickenden Bewegungen sich nennenswert auf das Lumen der dickwandigen Gänge aus- 
wirken und so beim Spermatransfer eine mehr als unterstützende Rolle spielen könnten. Es ist aber 
auch keine andere naheliegende Hypothese für die Funktion dieser relativ stark entwickelten 
Längsmuskelschicht bekannt. 

Die Spermathekengänge vereinigen sich wenige um vor ihrer Mündung am Grund der 
ca. 50 um hohen Genitalpapille (Abb.12E—I). An der Vereinigungsstelle der Gänge ist 
die Cuticula besonders dicht und bildet zudem einen in das Ganglumen vorspringenden 
Wulst. Je nachdem, ob die Genitalpapille im Zuge von Verschiebungen des Vagina- 
epithels craniad oder caudad gerichtet ist, verschließt dieser Wulst die Mündung der 
Spermathekengänge vollständig (Abb.10b) oder nur teilweise (Abb.38b). Zudem ist an 
der cranialen Seite der Genitalpapille in der Nähe der Spermathekengangmündung eine 
verfestigte Cuticulaplatte ausgebildet (Abb.10b, d), die bei der Kontraktion seitlich 
ansetzender Muskelfasern (MGp) auf den Cuticulawulst drücken und so die Mündung 
verschließen kann. 

Verschiebungen des Vaginaepithels, wie sie während der Kopulation und der Eiablage (s. dort) in 
beträchtlichem Maße stattfinden, können rein mechanisch die Öffnung der Spermathekengänge 
regulieren. Ein aktives Verschließen der Spermathekengänge ermöglicht darüberhinaus eine sofor- 
tige Unterbrechung der Spermaabgabe aus den Spermatheken und damit eine Minimierung von 
Spermaverlusten. Es könnte dem Weibchen aber auch ermöglichen, den Spermatransfer aus einer 
Spermatophore (s. dort) zu verhindern und so noch nach vollzogener Kopulation weibliche 
Zuchtwahl auszuüben (,,cryptic female choice“ (Thornhill & Alcock 1983)). 


Abb.23: Akzessorische Drüse von C. whitei. (a) Semidünnschnitt, Richardson; (b) TEM; Einsatz: Aus- 
schnittsvergrößerung aus (b). 








Cu: Cuticula, Ea: Drüsenendapparat, L: Drüsenlumen, mP: muskulöse Pumpe, N: Nucleus, Nv: Nerv, 
R: Drüsenreservoir, S: Sekret. 
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Akzessorische Drüsen 


Die akzessorischen Drüsen von C. whitei sind im Nativpräparat als ein Paar farbloser, 
eiförmiger Bläschen zu erkennen. Ihre dünnwandigen Ausführgänge münden caudal 
von denen der Spermatheken in die Genitalpapille (Abb.8). Während die akzessorischen 
Drüsen selbst mit keinerlei Muskulatur und Innervierung versehen sind, ist im distalen 
Bereich ihrer Ausführgänge eine reichlich innervierte muskulöse Pumpe ausgebildet. 


Das Drüsenlumen ist ca. 100x150 um groß und von einer zarten, nur ca. 0,2 um hohen 
Cuticula ausgekleidet (Abb.23), die einem flachen Epithel aufliegt. Unter das Epithel 
eingesenkt liegen pro Drüse etwa 15 Kanaldrüsenzellen, die sich durch große Kerne, 
zahlreiche Mitochondrien und elektronendichtes Cytoplasma auszeichnen. Jede Drü- 
senzelle umschließt mit einem apikalen Mikrovillisaum ein extrazelluläres Reservoir, in 
dem ein cuticulärer Drüsenendapparat von ca. 2—3 um Durchmesser liegt. Das Drü- 
sensekret ist lichtmikroskopisch homogen basophil und im TEM auch bei 20 000facher 
Vergrößerung amorph. Es erscheint in den Reservoirs wesentlich elektronendichter als 
in den Endapparaten und im Drüsenlumen. Spermatozoen wurden im Bereich der 
akzessorischen Drüsen nie gefunden. 


Ein Vergleich der Kanaldrüsenzellen an Spermatheken und akzessorischen Drüsen (vergl. Abb.21 
und 23 b) zeigt, daß die Drüsenendapparate an den akzessorischen Drüsen kleiner und wesentlich 
dünnwandiger sind, das sie bedeckende Filzwerk viel lockerer. Diese ultrastrukturellen Unter- 
schiede hängen wahrscheinlich mit der unterschiedlichen Natur der Sekrete zusammen. 


Die Ausführgänge der akzessorischen Drüsen sind ca. 350 um lang. Ihr Lumen nimmt 
von proximal ca. 5 um Durchmesser nach distal allmählich auf das doppelte zu und bil- 
det dann im letzten Viertel eine Erweiterung von bis zu 20 um Durchmesser, um schließ- 
lich über eine Engstelle mit dem terminalen Drüsenlumen in Verbindung zu stehen. Die 
quergefältelte Intima ist im proximalen Bereich ca. 0,5 um dick und kann hier leicht 
sklerotisiert sein, im distalen Bereich der Gänge ist sie mit nur 0,2 um Höhe so zart wie 
in den Drüsen selbst. Eine dünne Muskelschicht umgibt die Gänge auf ihrer gesamten 
Länge (Abb.12A) und befähigt sie im Nativpräparat zu schlängelnden Bewegungen. Um 
den distalen, erweiterten Bereich herum ist die Muskulatur besonders stark ausgebildet 
und innerviert (Abb.23a). 


Die Ausführgänge der akzessorischen Drüsen münden getrennt, durch schmale Spalten 
in die caudale Wand der Genitalpapille (Abb.12I—K). Es ist keine Ventilstruktur ausge- 
bildet. 


Der erweiterte distale Bereich der Ausführgänge stellt mit seiner reich innervierten Ringmuskulatur 
offensichtlich eine Pumpe dar, wie sie auch bei Tephritiden beschrieben ist (Solinas & Nuzzaci 
1984). 


Da die Ausführgänge der akzessorischen Drüsen direkt gegenüber vom Eingang des ventralen 
Receptaculum münden, konnte ihr Sekret beim Befruchtungsvorgang eine Rolle spielen (s. „ventra- 
les Receptaculum“ und „Eiablage“), wie es für Musca domestica nachgewiesen wurde (Leopold & 
Degrugillier 1973, Leopold 1980). Es ist hingegen unwahrscheinlich, daß das Sekret der akzessori- 
schen Drüsen zum Festkleben der Eier bei der Eiablage dient, wie es von verschiedenen Autoren 
für andere Dipteren vorgeschlagen wurde (Brüel 1897, Wesch& 1906, Mote 1929, Jahn 1930, Gra- 
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ham-Smith 1938, Pandey & Agrawal 1962, Fowler 1973, McAlpine 1981). Die tatsächlich am Sub- 
strat festgeklebte Unterseite des Dies kommt während der Eiablage in der Vagina ventral, also von 
der Mündung der akzessorischen Drüsen abgewandt, zu liegen. Ebenfalls unwahrscheinlich ist, 
daß das Sekret zur Ernährung der Spermien (Gilbert 1986) oder als Medium für den Spermato- 
zoentransport in den Spermathekengängen (Solinas & Nuzzaci 1984) dient. Es ist kein Mechanis- 
mus bekannt, durch den das Sekret der akzessorischen Drüsen gezielt in die Spermathekengänge 
befördert werden könnte. 


Innervierung 


Das hinterste Ganglion von C. whitei, das Abdominalganglion, liegt in dem sehr schlan- 
ken cranialen Abschnitt des Abdomen. Von dort führt ein unpaarer ventraler Abdomi- 
nalnerv median caudad (Abb.3b). Er gibt in seinem Verlauf mehrere Seitennerven ab 
und tritt schließlich zwischen den beiden lateralen Ovidukten hindurch auf die Dorsal- 
seite des Oviductus communis. Dort spaltet sich der Abdominalnerv in zwei Nerven- 
stämme, die beiderseits dorsolateral an der Vagina entlang bis in die Cerci hinein zie- 
hen. Die Ovarien und Ovidukte sind vom unpaaren Teil des Abdominalnervs her inner- 
viert, der restliche Teil der inneren weiblichen Geschlechtsorgane und der Endabschnitt 
des Darmes von den beiden dorsolateralen Nervenstämmen. Die genaue Topographie 






Mimi T 
\ l Abb.24: Innervierung der inneren weibli- 
i chen Geschlechtsorgane von C. whitei, Late- 
BB ralansicht von links, stark vereinfacht. Der 
Übersichtlichkeit wegen ist nur der linke 
gee Nervenstamm mit seinen wichtigsten Ab- 


zweigungen durchgehend abgebildet. 


A: Aufzweigung des Abdominalnerven in 
zwei dorsolaterale Stämme, aD: Akzessori- 
sche Drüse, IAaD: Innervierung der Aus- 
führgänge der akzessorischen Drüsen, ID: 
Innervierung des Darmes, IGp: Innervie- 
rung der Genitalpapille, ISpg: Innervierung 
der Spermathekengänge, IVm: Innervierung 
der Vaginamuskulatur, NLmIll: Nervenast 
entlang des Muskels Lm III, Np: Nervenple- 
xus, Spt: Spermathek, sR: sklerotisierter 
Ring. 





Abb.25: Innervierung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane von C. whitei. (a) Dorsalansicht eines 
Totalpräparats mit CoCl,-Fillung, auf ventrale Seite der Vagina fokussiert, Pfeile: Nervenäste entlang 
der Muskeln Lm III und Innervierung des Darmes; (b) dasselbe Präparat, auf dorsale Seite der Vagina 
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der Nervenverzweigungen im Bereich der inneren weiblichen Geschlechtsorgane von C. 
whitei ist individuell unterschiedlich, das hier beschriebene Grundschema der Innervie- 
rung (Abb.24) bleibt jedoch erhalten. 


Zahlreiche Nervenendknöpfchen (,,boutons“) an den Muskelfasern der Ovidukte und 
der Vagina, besonders aber im Bereich der Genitalpapille und der Ausführgänge von 
Spermatheken und akzessorischen Drüsen, weisen auf eine reichliche motorische Inner- 
vierung hin (Abb.26). Hingegen konnte im Bereich der Spermathekenkapseln, der 
akzessorischen Drüsen selbst und des vom sklerotisierten Ring eingefaßten Epithelpol- 
sters keine Innervierung nachgewiesen werden. 


Zwei Nervenäste treten dorsolateral in die Vagina ein und begleiten die Muskeln Lm III 
auf ihrem Weg bis in die Nähe des ventralen Receptaculum (Abb.25a,c), erreichen 
jedoch nicht dessen Cuticulakammern oder -borsten. Desweiteren umspannt den dorsa- 
len Teil der Vagina auf Höhe des caudalen Endes des sklerotisierten Ringes ein in die 
Ringmuskulatur eingebetteter Nervenplexus, der auf beiden Seiten mit den dorsolatera- 
len Nervenstämmen in Verbindung steht und mit einigen Perikaryen assoziiert ist 
(Abb.25d,e, 26a,c,d). Endknöpfchen werden von diesen Nerven nicht ausgebildet. 


Die Innervierung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane von Dipteren ist bisher nur oberfläch- 
lich untersucht worden (Polovodova 1953, Degrugillier & Leopold 1972, Bennettova & Mazzini 
1989). So fand ein Nervenplexus im caudalen Bereich der Vagina, wie er bei C. whitei durch die 
Füllung mit CoCl, dargestellt werden konnte, anscheinend bisher keine Erwähnung. Wahrschein- 
lich handelt es sich um einen von multiterminalen sensorischen Neuronen gebildeten Dehnungsre- 
zeptor (Finlayson 1968), der den Dehnungsgrad der Vaginamuskulatur bei der Kopulation bzw. 
Eiablage registriert. Eine ähnliche Deutung könnte auch für die Nervenäste entlang der Muskeln 
Lm III zutreffen. 


Eine fehlende Innervierung der Spermathekendrüsen steht in Einklang mit Befunden anderer 
Autoren (Degrugillier & Leopold 1972, Jones & Fischman 1970, Noirot & Quennedy 1974). Ein 
fehlender Nachweis einer Innervierung, beispielsweise im Bereich des ventralen Receptaculum, 
kann jedoch noch nicht als Beweis für das Fehlen jeglicher Innervierung ausreichen. Man kann 
nicht mit Sicherheit davon ausgehen, daß mit der angewandten Methode auch in der Tiefe des 
Gewebes alle Nervenendigungen dargestellt wurden. 


dH 


fokussiert, Pfeile: Innervierung der Spermathekengänge und der Genitalpapille; (c) Ventralansicht eines 
Totalpräparats mit silberverstarkter CoCl,-Fiillung, Pfeile: Nervenäste entlang der Muskeln Lm II]; 
(d—e) Dorsalansicht eines Totalpräparats mit silberverstärkter CoCl,-Fiillung, unterschiedlich fokus- 
siert, Pfeile: Nervenplexus in der dorsalen Wand der Vagina. 





Gp: Genitalpapille, Spg: Spermathekengänge, Spt: Spermatheken, sR: sklerotisierter Ring, Balkenlänge 
jeweils 100 um. 
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Abb.26: Innervierung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane von C. whitei. (a) Lateralansicht eines 
Totalpräparats mit silberverstärkter CoC];-Füllung von rechts; (b) dasselbe Präparat im Dickschnitt (5 
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MANNLICHES REPRODUKTIONSSYSTEM 
Äußere männliche Geschlechtsorgane 


Abb.2b,d zeigt das Abdomen eines C. whitei-Mannchens von ventral in der Ruhelage. 
Am Ende des Abdomen sind die Cerci erkennbar, cranial davon das Periandrium, an 
dem ventrolateral die Gonostyli artikuliert sind. Der „innere Kopulationsapparat“, der 
bei der Kopulation in die Vagina des Weibchens eingeführt wird, liegt in der Ruhelage 
in einer Tasche des Hypandrium an der Abdomenunterseite verborgen und wird zur 
Kopulation herausgeklappt (Abb.28d). Er besteht aus Aedeagus, Epiphallus und Phal- 
lophor (Abb.27). Über die Basis des Phallophor ist der innere Kopulationsapparat am 
caudalen Ende des Phallapodem artikuliert, welches von der Körperoberfläche in das 
männliche Abdomen hineinragt und so eine Verankerung bildet. Zwischen der Basis des 
Phallophor und dem Hypandrium bildet die Körperwand seitlich ein Paar membranöse 
Anhänge, die Postgonite. 

In der Benennung der verschiedenen Teile der männlichen Geschlechtsorgane stimmen die bisheri- 
gen Bearbeiter nicht überein. Die hier gewählte Benennung folgt Feijen (1989), der in seiner Mono- 
graphie über die Diopsidae deren äußere männliche Geschlechtsorgane beschrieben und dabei die 
gesamte bisherige Diopsidenliteratur berücksichtigt hat (Abb.27a bietet eine vergleichbare Ansicht 
für C. whitei wie Abb.66 aus Feijen (1989) für Sphyracephala subbifasciata). Überdies steht diese 
Benennung mit Griffiths’ Werk über die Cyclorrhapha (1972) im Einklang. Der Begriff „Phallapo- 
dem“ ist etwas irreführend, da nur der craniale Teil dieser Struktur als Apodem im engeren Sinne 
bezeichnet werden kann. Der caudale und der ventrale Arm liegen in der Körperoberfläche zwi- 
schen Hypandrium und Phallophor und sind somit als Sklerite zu verstehen, von denen aus sich 
das Apodem eingefaltet hat (Hennig 1958). Der Begriff „innerer Kopulationsapparat“ folgt Hen- 
nig (1958). 

Die Silhouette des Phallapodem erinnert von lateral gesehen an ein Gewehr, dessen kur- 
zer Lauf nach caudal weist (Abb.27). Der craniale Teil bildet eine große Muskelansatz- 
fläche, während der ventrale Fortsatz eine Verbindung zum Hypandrium herstellt. Der 
caudale Teil ist gegabelt und endet in zwei Gelenkhöckern, an denen der Phallophor 
artikuliert ist. Der Phallophor hat in etwa die Form eines offenen Ringes aus zwei Skle- 
riten, zwischen denen hindurch der Ductus ejaculatorius verläuft. Der Aedeagus ist an 
seiner Basis relativ schlank, weiter außen trägt er eine bizarr geformte, membranöse 
Erweiterung (Abb.27, 28a,e, 29b,c,d). Er wird der Länge nach von einem Paar asymme- 
trischer Sklerite gestützt (Abb.29a), die am caudalen Teil des Phallophor inserieren. Ter- 
minal trägt der Aedeagus in Verlängerung des rechten Sklerits einen langen, gekrümm- 
ten Fortsatz mit einer hakenförmigen Spitze (Abb.27, 28e,f, 29a). Die Lage des Phallo- 
trema, dorsal an der Basis des stabförmigen Fortsatzes, ließ sich sowohl im REM als 
auch anhand von Schnittserien nachweisen (Abb.28e, 29d). Ein Totalpräparat der 
männlichen Geschlechtsorgane nach einer unterbrochenen Kopulation weist eine an der 
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um); (c—d) Nervenplexus in der dorsalen Wand der Vagina, stärkere Vergrößerung von (a); (e) Innervie- 
rung der Spermathekengänge, stärkere Vergrößerung von (b). 





D: Darm, Gp: Genitalpapille, Spg: Spermathekengänge, Spt: Spermatheken. 
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Abb.27: Phallapodem und innerer Kopulationsapparat von C. whitei-Männchen, Lateralansicht von 
links. Dunkle und bei paarigen Strukturen halbdunkle Schattierung kennzeichnet stark sklerotisierte 
Bereiche, helle Schattierung membranöse Bereiche. (a) eingeklappter Ruhezustand; (b) präparativ ausge- 
klappt; (c) maximal eregierter Zustand während der Kopulation. 


Ae: Aedeagus, De: Ductus ejaculatorius, E: Epiphallus, FAe: Fortsatz des Aedeagus, P: Postgonit, Pha: 
Phallapodem, Php: Phallophor, vFP: ventraler Fortsatz des Phallapodem, Pfeil: Phallotrema. 
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Abb.28: Innerer Kopulationsapparat von C. whitei, REM. (a) Präparativ ausgeklappt, Stellung wie in 
Abb.27b, Lateralansicht von links; (b) Ventralansicht desselben Präparats; (c) Dorsalansicht desselben 
Präparats; (d) Ventralansicht desselben Präparats; (e) freipräparierter Aedeagus, Lateralansicht von 
links; (f) maximal eregierter Kopulationsapparat, Stellung wie in Abb.27c, Ventralansicht. 


Ae: Aedeagus, E: Epiphallus, FAe: stabförmiger Fortsatz des Aedeagus, P: Postgonit, Phtr: Phallotrema, 
TH: Tasche im Hypandrium, Balkenlänge jeweils 100 um. 
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Basis des Aedeagusfortsatzes tropfenförmig hervorquellende Masse auf (Abb.29b), 
deren Austrittsstelle die Lage des Phallotrema kennzeichnet. 


Der Epiphallus bildet ein Paar zweilappiger Schaufeln (Abb.27, 28, 29a), deren mem- 
branöse Enden nach median eingekrümmt sind. Er wird der Länge nach von einem 
Paar Sklerite versteift, die am cranialen Teil des Phallophor inserieren. Die Cuticula von 
Aedeagus und Epiphallus bildet zahlreiche Wärzchen, röhrenförmige Vorsprünge und 
Riefen (Abb.28). 


Die Postgonite enthalten keinerlei Sklerotisierungen, ihre membranöse Oberfläche ist 
durch parallele Rillen strukturiert. 


Die äußeren Geschlechtsorgane erscheinen auf den ersten Blick nahezu symmetrisch. 
Bei genauer Betrachtung entdeckt man jedoch in allen Teilen geringe Asymmetrien. 
Besonders leicht zu erkennen ist die Asymmetrie der Sklerite im Aedeagus (Abb.29a). 
Bei 35 daraufhin untersuchten Männchen wurde immer eine gleichsinnige Asymmetrie 
festgestellt. 

Die Asymmetrie der äußeren männlichen Geschlechtsorgane von C. whitei ist eine Folge der allen 
Cyclorrhaphen gemeinsamen Circumversion (Hennig 1973, McAlpine 1981, Bickel 1990): Das 
männliche Abdomenende wird noch innerhalb des Puparium irreversibel 360 ° im Uhrzeigersinn 
um die Körperlängsachse gedreht. Im Körperinneren ist diese Rotation durch die Windung des 
Ductus ejaculatorius um den Hinterdarm belegt. 

Zur Kopulation wird der innere Kopulationsapparat um ca. 160 ° caudad ausgeklappt 
(vgl. Abb.2b,d, 28d), so daß Phallophor und Aedeagus fast in einer Linie mit dem 
Phallapodem zu liegen kommen. Die Postgonite umfassen die Basis des Aedeagus und 
bilden so eine kragenartige Struktur (Abb.27c, 28f). Der stabförmige Fortsatz des Aede- 
agus ragt zwischen den Schaufeln des Epiphallus hindurch nach ventral. Da das Postab- 
domen des Männchens bei der Kopulation ventrad eingekrümmt wird, kommt der Fort- 
satz in der Vagina des Weibchens schließlich dorsal zu liegen, die Schaufeln des Epi- 
phallus ventral (Abb.36). 


Das Einklappen des inneren Kopulationsapparates im Ruhezustand wurde von Griffiths (1972) für 
die Diopsiden beschrieben („Aedeagus ... able to be swung through wide arc against aedeagal 
apodeme to anteriorly directed rest position“). Dies konnte für C. whitei bestätigt werden, obwohl 
Feijen (1989) den „weiten Bogen“ bei den Diopsidae s.str. für unzutreffend hält. 


Innere männliche Geschlechtsorgane 


Von den paarigen Hoden kommend, münden die Vasa deferentia gemeinsam mit einem 
Paar akzessorischer Drüsen in das distale Ende des Ductus ejaculatorius I, welches von 
einem Drüsenpolster umgeben ist (Abb.30). Der Ductus ejaculatorius I führt zur Sper- 
mapumpe, und diese mündet in den Ductus ejaculatorius II, der zum Phallotrema 
führt. 
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Abb.29: Innerer Kopulationsapparat von C. whitei. (a—b) Dorsalansicht eines nach unterbrochener 
Kopulation fixierten Totalpräparates, unterschiedlich fokussiert; (c—d) Aedeagus, mediane Semidünn- 
schnitte, Richardson. 
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Ae: Aedeagus, E: Epiphallus, FAe: Fortsatz des Aedeagus, S: austretendes Spermatophorenmaterial, gro- 
Der Pfeil: Phallotrema, kleine Pfeile: Ductus ejaculatorius II, weiße Kreuze: asymmetrische Sklerite im 
Aedeagus. 
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Dei Abb.30: Innere männliche Geschlechtsor- 


Sp D, G gane von C. whitei. 


aD: akzessorische Drüse, De I+II: Ductus 
ejaculatorius I und II, Gm: Germarium, H: 
Hoden, Sp: Spermapumpe, Vd: Vas defe- 
rens. 
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Die Organisation der inneren männlichen Geschlechtsorgane von C. whitei entspricht weitgehend 
den von Kumar (1978 a) beschriebenen Verhältnissen bei Sphyracephala hearseiana (Diopsidae). 
Die tubulären Hoden von C. whitei sind zwei- bis dreimal abgewinkelt. Ihre Wand 
besteht aus zwei Epithellagen, einem sehr flachen inneren Epithel, dem zum Hämo- 
lymphraum hin ein dickeres, braun pigmentiertes Epithel aufgelagert ist. Außerdem 
enthält die Hodenwand Muskelfasern, die sie im Nativpräparat zu peristaltischen Bewe- 
gungen befähigen. Während das distale Ende der Hoden, das Germarium, gleichmäßig 
dicht mit rundlichen Spermatogonien angefüllt ist, liegen die Zellen weiter proximal in 
deutlich voneinander abgesetzten Gruppen. Noch weiter proximal enthalten die Hoden 
unterschiedliche Stadien der Spermiohistogenese, von Spermatocytengruppen bis hin 
zu individuell beweglichen, fadenförmigen Spermatozoen, die nicht mehr in Bündeln 
zusammengefaßt sind (Abb.3la). 

Nach Snodgrass (1935) bestehen die Hoden der meisten Dipteren nur aus einem einzigen Tubulus. 
Daß die deutlich voneinander abgesetzten Zellgruppen in den Hoden von C. whitei nicht aus 
getrennten Hodentubuli hervorgehen, folgt auch daraus, daß im Germarium keine solche Untertei- 
lung festzustellen ist. Snodgrass bezeichnet diese Zellgruppen als „spermatogonial groups“, da es 
sich um die Tochterzellen einer Spermatogonie handelt. Bei der dem Hämolymphraum zugewand- 
ten, pigmentierten Epithelschicht der Hodenwand handelt es sich nach Snodgrass um ein Perito- 
neum. 

Proximal gehen die Hoden in die Vasa deferentia über, die innen ein relativ hohes, 
sekretorisches Epithel besitzen und außen von dem gleichen Pigmentepithel wie die 
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Tab.1: Größe der inneren männlichen Geschlechtsorgane von C. whitei und die jeweilige Ausprä- 
gung von Epithel und Cuticula. 


Organ Länge Durchmesser Höhe und Qualität 
des Lumen von Epithel und Cuticula 


Hoden 2—3 mm 300 um 1 um Epithel + 6 um Pigment- 


epithel 

Vasa deferentia 1,5 mm 35 um 20 um sekretor. Epithel + 6 um 
Pigmentepithel 

akzessor. Drüsen 1,5 mm 120 um 3 um Driisenepithel + 1 um 
Plattenepithel 

Ductus ejacul. I Anfangsteil 75 um 30 um 100—150 um Drüsenepithel + 
Cuticula <1um 

Rest 600 um 7 um 10 um kubisches Epithel + 

2,5 um Cuticula 

Spermapumpe 30 um 30 um 1 um Epithel + 3—15 um 
Cuticula 

Ductus ejacul. II 400 um 7 um 1 um Epithel + 2 um Cuticula 


Hoden überzogen sind (Abb.3la). Die Endabschnitte der Vasa deferentia verlaufen 
dicht nebeneinander und sind in diesem Bereich gemeinsam von dem Pigmentepithel 
umhüllt. Sie vereinen sich, kurz bevor sie durch einen Sphinkter in den erweiterten 
Anfangsteil des Ductus ejaculatorius I einmünden (Abb.31b). Die Vasa deferentia ent- 
halten Spermatozoen und ca. 0,5—2,0 um große, mit Toluidinblau stark anfärbbare 
Sekrettröpfchen, die den Inhalt granulär erscheinen lassen. Die Spermatozoen zeigen 
im Nativpräparat individuelle wellenförmige Bewegungen. 


Die akzessorischen Drüsen sind tubulär. Ihre epitheliale Wandung ist relativ dünn, ihr 
Inhalt homogen und mit Toluidinblau schwach anfärbbar (Abb.31). Im Gegensatz zu 
den akzessorischen Drüsen der Weibchen konnte bei denen der Männchen lichtmikros- 
kopisch keine Cuticulaauskleidung gefunden werden. Auch die Vasa deferentia und die 
akzessorischen Drüsen zeigen im Nativpräparat peristaltische Bewegungen. 


Der erweiterte Anfangsteil des Ductus ejaculatorius I ist von einem Polster aus hohen 
Drüsenzellen mit cuticulären Ausführkanälchen umgeben (Abb.31b). Sein Lumen ist 
von einer sehr dünnen Cuticula ausgekleidet. Der restliche Gang besitzt hingegen eine 
Wand aus dicker, netzartig versteifter Cuticula, die einem kubischen Epithel aufliegt. 
Der Gang ist von einem reich verzweigten Tracheennetz umgeben, Muskulatur ist nicht 
vorhanden. Infolge der Circumversion ist der Ductus ejaculatorius I einmal um den 
Hinterdarm gewunden, bevor er in die Spermapumpe mündet. 


Die Spermapumpe besteht aus einem runden Hohlkörper aus teilweise sklerotisierter 
Cuticula (,,Vesica“) und dem cranial daran ansetzenden Ejakulationsapodem (Abb.32a). 
In die Vesica mündet dorsocranial der Ductus ejaculatorius I über eine Ventilstruktur. 
Ihr caudaler Ausgang zum Ductus ejaculatorius II ist hingegen glatt und trichterför- 
mig. Zahlreiche Muskelfasern ziehen von der fächerförmigen Muskelansatzfläche des 
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Abb.31: Innere männliche Geschlechtsorgane von C. whitei, Semidünnschnitte, Richardson. (a) Über- 
gang vom Hoden zum Vas deferens, akzessorische Drüse; (b) Einmündung von Vasa deferentia und 
akzessorischen Drüsen in den erweiterten Teil des Ductus ejaculatorius I, der von einem Drüsenpolster 
umgeben ist. 


aD: akzessorische Drüse, AaD: gemeinsame Mündung der beiden akzessorischen Drüsen, DDel: Drüse 
am Anfangsteil des Ductus ejaculatorius L Del: Ductus ejaculatorius I, G: granuläres Sekret, Pe: Pig- 
mentepithel, Sp: fadenförmige Spermatozoen, Vd: Vas deferens, Stern: erweiterter Anfangsteil des Duc- 
tus ejaculatorius I. 
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Ejakulationsapodem zur caudalen Wandung der Vesica. Bei Kontraktion dieser Mus- 
keln wird der Hohlkörper komprimiert (Abb.32b). Die Ansatzstelle des Ejakulations- 
apodem an der Vesica ist von Kanälchen durchsetzt, durch die sich Drüsenzellen ins 
Lumen der Vesica entleeren (Abb.32c—e). 


Der Ductus ejaculatorius II besitzt eine glatte Cuticulawand, die einem flachen Epithel 
aufliegt. Er führt durch den ringförmigen Phallophor und, schmäler werdend, durch 
den Aedeagus bis zum Phallotrema, das an der Basis des stabförmigen Fortsatzes des 
Aedeagus liegt (Abb.29c,d). 


Der primäre männliche Gonoporus liegt an der Einmündung des Ductus ejaculatorius I in die 
Spermapumpe (Hennig 1973, Ulrich 1974), die im Zuge der Evolution der Cyclorrhapha nach 
innen verlagert wurde. Der Ductus ejaculatorius II ist dementsprechend eigentlich als innere Ver- 
langerung des Endophallus (,,Phallusrohr“, Hennig 1973) zu verstehen. Die unterschiedliche Her- 
kunft der beiden Gänge spiegelt sich auch in ihrem histologisch unterschiedlichen Bau wider. 


Ektodermale Drüsen im Bereich des Ductus ejaculatorius I sind auch bei anderen Dipteren 
bekannt. Das Drüsenpolster am Anfangsteil des Ductus ejaculatorius I scheint mit der von Kumar 
& Nutsugah (1976) abgebildeten Struktur AG2 bei Diopsis thoracica („enlarged divergent struc- 
ture“) homolog zu sein. Diese ist jedoch tubulär ausgebildet und relativ zu den restlichen Organen 
viel größer. Auch bei Melanagromyza obtusa (Ipe 1967), Drosophila melanogaster (Davey 1985) 
und Musca domestica (Leopold 1971) ist der craniale Teil des Ductus ejaculatorius I sekretorisch 
differenziert. Die Drüsenzellen an der Basis des Ejakulationsapodem von C. whitei sind mit eini- 
ger Sicherheit homolog mit der „pressure chamber gland“ von Melanagromyza obtusa (Ipe 1967), 
die sich durch einen einzigen, stark chitinisierten Gang an der Basis des Ejakulationsapodem in 
die Spermapumpe entleert. Bei Drosophila melanogaster wird im Epithel der Spermapumpe eine 
Substanz sezerniert, die bei der Kopulation im Weibchen einen „mating plug“ bildet (Bairati & 
Perotti 1970). 


Bei der Bildung der Spermatophore (s. „Spermatransfer“) während der Kopulation werden die 
Inhalte der Vasa deferentia und der akzessorischen Drüsen getrennt abgegeben. Dies ist so vorstell- 
bar, daB sich, während die Spermapumpe in Aktion ist, diese Organe nacheinander kontrahieren 
und, gesteuert durch Sphinktermuskeln, ihren Inhalt in den Ductus ejaculatorius I abgeben. Das 
granuläre Sekret der Vasa deferentia mit den beigemischten Spermatozoen scheint den Inhalt der 
Spermatophore zu bilden, während das homogene Sekret der akzessorischen Drüsen am Aufbau 
der Spermatophorenwand beteiligt ist. Die Sekrete der ektodermalen Drüsenzellen am Anfang des 
Ductus ejaculatorius I und an der Basis des Ejakulationsapodem könnten ebenfalls am Aufbau 
der Spermatophorenwand beteiligt sein (beispielsweise als festigende Komponente), zur Ernäh- 
rung oder Aktivierung der Spermatozoen beitragen, als Nährstoffe für das Weibchen bestimmt 
sein oder das Kopulations- bzw. Eiablageverhalten der Weibchen beeinflussen (Leopold 1976, Gil- 
lott & Friedel 1977, Gromko 1984, Davey 1985). Aufschluß über die Funktion dieser Sekrete wer- 
den erst histochemische und autoradiographische Methoden erbringen. 


Spermatozoen 


Die Spermatozoen von C. whitei sind fadenförmig und ca. 178 um lang (+9 um; n=30) 
(Abb.33a). Dem zugespitzten Vorderende folgt ein 0,35—0,50 um dicker Hauptteil, der 
etwa 2/3 der Gesamtlänge einnimmt (122+9 um; n=21), und ein nur 0,13—0,20 um 
dicker Endteil (Lange 522-7 um; n=13). 
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Abb.32: Spermapumpe von C. whitei. (a) medianer Semidünnschnitt, Richardson, nach 40 s Kopulation 
fixiert (Vesica, Ductus ejaculatorius I und II enthalten Sekret der akzessorischen Drüsen); (b) Lateralan- 
sicht eines Totalpräparates von links in gleicher Vergrößerung, Vesica komprimiert; (c—e) frontale Semi- 
dünnschnitte, Richardson, nach 15 s Kopulation fixiert (aus Drüsen an der Basis des Ejakulationsapo- 
dem tritt Sekret aus); (f) frontaler Semidünnschnitt, Richardson, nach 40 s Kopulation fixiert (Vesica 
enthält Gemisch aus akzessorischen Sekreten und Spermatozoen); Die Vergrößerung in (c—f) ist gleich. 


De I + II: Ductus ejaculatorius I und II, Ea: Ejakulationsapodem, M: Muskulatur vom Ejakulations- 
apodem zur Basis der Vesica, T: Trachee, V: Vesica, Pfeil: Drüsen an der Basis des Ejakulationsapodems 
und austretendes Sekret. 
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Der Hauptteil (Abb.33d,e, 39b) enthält ein radiär strukturiertes Axonem von ca. 0,2 um 
Durchmesser und zwei im Querschitt ovale Mitochondrienderivate, die eine parakristal- 
line Struktur aufweisen. Zwischen den Mitochondrienderivaten liegt ein bandförmiger 
Anschnitt, bei dem es sich um den Kern handeln dürfte. In einigen Querschnitten wur- 
den darüberhinaus zwei laterale akzessorische Körper gefunden. Der Endteil besitzt 
einen runden Querschnitt und erscheint im TEM homogen elektronenhell (Abb.33d, e). 


Der Hauptteil gleicht im Querschnitt weitgehend der hinteren Kernregion von Simuliidensperma- 
tozoen (Baccetti et al. 1974). Die parakristalline Struktur der Mitochondrienderivate ist bei höhe- 
ren Dipteren die Regel (Jamieson 1987). Da der Hauptteil der Spermatozoen von C. whitei äußer- 
lich keine Gliederung erkennen läßt (Abb.33a), kann die Länge der Kernregion nicht angegeben 
werden. 

Die Standardabweichung der Spermatozoengesamtlänge bei C. whitei beträgt ca. 5% des Mittel- 


wertes. Eine Polymegalie, also das Auftreten verschiedener Größenklassen, wie sie für einige Dro- 
sophilaarten beschrieben ist (Beatty & Burgoyne 1971), wurde nicht festgestellt. 


Hauptteil 





Abb.33: Spermatozoen von C. whitei. (a—c) Ausstrichpräparat, Hämatoxilin-Fuchsin, der Pfeil markiert 
den Übergang zwischen Hauptteil und Endteil; (d) Ultradünnschnitt, TEM, es sind Anschnitte aus dem 
Hauptteil- und Endteilbereich sichtbar; (e) Schemazeichnung nach (d). 


aK: akzessorischer Körper, Ax: Axonem, Md: Mitochondrienderivat, N: Nucleus. 
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Sich bewegende Spermatozoen konnen bei geschlechtsreifen Männchen im proximalen 
Teil der Hoden und in den Vasa deferentia, bei begatteten Weibchen in den Spermathe- 
ken und in geringerer Anzahl in den Kammern des ventralen Receptaculum gefunden 
werden. In Zupfpräparaten in Insektenringer zeigen die Spermatozoen eine dreidimen- 
sional wellenförmige Bewegung, aus der jedoch keine erkennbare Vorwärtsbewegung 
resultiert. Werden diese Präparate durch Lufttrocknen fixiert, so findet man die Haupt- 
teile der Spermatozoen in großen Wellen mit variabler Amplitude von 4,5—13 um und 
einer Wellenlänge von ca. 30 um fixiert, während die Endteile entweder relativ gerade 
oder in viel kürzeren und flacheren Wellen liegen (Abb.33a). 


Ein abweichendes Verhalten wurde in Zupfpräparaten in aqua dest. beobachtet. Viele 
Spermatozoen liegen hier zunächst in zirkulierenden Rollen von 6,6—9,2 um Durch- 
messer vor (8,00,8 um; n=18), ähnlich aufgerollten Schiffstauen, wobei die End- 
stücke teilweise aus den Rollen heraushängen (Abb.33b,c). Nach einigen Minuten 
schnellen die Spermatozoen wie durch einen Sprungfedermechanismus in die oben 
beschriebene Wellenform. Diese schlagartige Streckung erweckt beim Beobachter den 
Eindruck, als ob dabei potentielle Energie freigesetzt würde. 


In Nativpräparaten frisch begatteter Weibchen unter Insektenringer wurden beide 
Bewegungsformen beobachtet. Spermatozoen in den Spermathekengängen zeigten eine 
wellenförmige Bewegung, deren Amplitude allerdings durch den geringen Durchmesser 
des Ganglumens (ca. 5,5 um) eingeschränkt war. Innerhalb der Spermatophoren konn- 
ten Spermatozoenrollen beobachtet werden, hier mit einem Durchmesser von 10,5— 
14,5 um (11,321,8 um; n=8). 


Sowohl Wellen- als auch Rollenform der Spermatozoen von C whitei konnten im Nativpräparat 
innerhalb der weiblichen Geschlechtsorgane beobachtet werden. Es handelt sich also um zwei 
natürlich vorkommende Bewegungsformen, die wahrscheinlich durch verschiedene Außenmedien 
induziert werden. Nach Baccetti & Afzelius (1976) werden Geschwindigkeit und Form der Bewe- 
gung von Insektenspermatozoen unter anderem durch Osmolarität, pH und Ionengehalt des 
umgebenden Milieus beeinflußt. Da der Übergang zwischen den beiden Bewegungsformen in 
Sekundenbruchteilen erfolgt, muß bei allen fixierten Präparaten eine auf die Präparation bzw. 
Fixierung zurückgehende, veränderte Lage der Spermatozoen in Erwägung gezogen werden. 


Die dreidimensionale Wellenbewegung der Spermatozoen von C. whitei entspricht in ihrer Größen- 
ordnung etwa der „secondary wave“ bei Megaselia scalaris (Curtis & Benner 1991), bzw. der „heli- 
calen Welle“ bei Aedes aegypti (Linley & Simmons 1981c) und bei Tenebrio molitor (Baccetti & 
Afzelius 1976). Eine tiberlagerte, kiirzere Welle, wie sie bei den genannten Arten beschrieben 
wurde, konnte bei C. whitei mit den bisher angewandten Methoden nicht eindeutig nachgewiesen 
werden. 


Die Rollenform stellt möglicherweise eine Speicherform dar. In den Cuticulakammern des ventra- 
len Receptaculum (Durchmesser 6,7—7,5 um, Länge ca. 12 um) können überhaupt nur eng aufge- 
rollte Spermatozoen (Durchmesser 26,6 um) Platz finden. Auch bei Megaselia scalaris können 
die Spermatozoen einen ringförmigen Zustand annehmen, der, möglicherweise infolge eines redu- 
zierten Energieverbrauchs, wesentlich länger beweglich bleibt als die gestreckte Form (Curtis & 
Benner 1991). Lensky & Schindler (1967) beschreiben in einer Arbeit über Bienenspermatozoen 
ebenfalls eine zirkulierende Rollenform, die in eine „schlangenartige“ Form übergeht. 


An frei in Insektenringer schwimmenden Spermatozoen von C. whitei wurde eine aktive Fortbewe- 
gung nicht beobachtet. Es ist aber nicht auszuschließen, daß die schraubig-schlängelnde Bewe- 
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gungsweise der Spermatozoen gerade in den engen Lumina der Spermathekengänge oder zwischen 
den Cuticulaborsten im Eingang des ventralen Receptaculum doch einen Vortrieb erzeugt. Wenn 
auch einige Autoren die Fahigkeit von Insektenspermatozoen zur aktiven Fortbewegung fiir relativ 
unbedeutend halten (DeVries 1964, Hinton 1964, Davey 1965, Khan & Musgrave 1969, Linley & 
Simmons 1981c), so gibt es doch mehrere Beispiele, bei denen eine aktive, möglicherweise chemo- 
taktische Fortbewegung beobachtet wurde (Nonidez 1920, Ruttner & Koeniger 1971, Gessner & 
Ruttner 1977, Davey 1985, Curtis & Benner 1991). Curtis & Benner (1991) haben darüberhinaus 
nachgewiesen, daß die Fortbewegung von Phoriden-Spermatozoen wesentlich beschleunigt werden 
kann, wenn die Viskosität des Mediums durch Zugabe von Methylcellulose erhöht wird. Es wäre 
denkbar, daß die filamentöse Substanz, die in den Kammern des ventralen Receptaculum und in 
den Spermatheken von C. whitei gefunden wurde, eine derartige Funktion erfüllt. 


Kopulationen und Kopulations-Versuche 


im Verlauf eines Tages 





7 11 15 19 Uhr 


Abb.34: Verlauf der Kopulationsaktivität von C. whitei in einer Population aus 7 Weibchen und 5 Männ- 
chen während eines Tages. 


Abszisse: Zeit in 30-Minuten-Intervallen von Tagesanfang bis Tagesende; der Balken unter dem Dia- 
gramm zeigt die Beleuchtungsverhältnisse (Nacht/Dammerung/heller Tag); Ordinate: Mittlere Zahl der 
Kopulationen (schwarz) und Kopulationsversuche unter 30 s (weiß) pro Zeitintervall und Tag. Die 
schwarzen und weißen Balken sind aufeinandergesetzt und überschneiden sich nicht. 
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REPRODUKTIONSGESCHEHEN 
Kopulation 


Unter Laborbedingungen wird C. whitei ca. 12 Tage nach dem Schliipfen geschlechts- 
reif. Danach kopulieren sowohl Männchen als auch Weibchen in der Regel mehrmals 
täglich, besonders häufig in den Morgenstunden (Abb.34). Beide Geschlechter sind pro- 
miskuitiv. 

In Laborversuchen mit gemischten Populationen kopulierten Weibchen im Mittel 17 
mal (+10; n=21), maximal 34 mal pro Tag. Bei den Männchen betrug die tägliche 
Kopulationsrate im Mittel 23 (#11; n=15), maximal 37. Sowohl Männchen als auch 
Weibchen kopulierten oft in schneller Folge hintereinander mit verschiedenen Partnern 
(Abb.35). Die individuellen Schwankungen in der Kopulationsaktivität von Tag zu Tag 
ließen innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von 14 Tagen keine Periodizität erken- 
nen. Im natürlichen Habitat (Malaysia) wurde ein Weibchen beobachtet, das innerhalb 
von 3 Stunden 26 mal kopulierte. 


Verhalten bei der Kopulation 


Die ersten Kopulationen am Tag finden oft schon morgens am Schlaffaden statt. Später 
verteidigen besonders größere Männchen häufig temporäre Territorien an zur Nah- 





Abb.35: Originaldaten aus der Beobachtung einer Population aus 7 Weibchen (verschiedene Zeilen) und 
5 Männchen (verschiedene Strichmuster). 


Abszisse: Uhrzeit; lange Striche: Kopulationen; kurze Striche: Kopulationsversuche unter 30 s; die mit 
einem Pfeil gekennzeichneten Weibchen kopulierten im Beobachtungszeitraum mit allen vorhandenen 
Männchen. 
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rungsaufnahme oder Eiablage geeigneten Stellen und kopulieren mit ankommenden 
Weibchen. Aber auch bei „Zufallsbegegnungen“ wird gelegentlich kopuliert. 


Der Kopulation geht kein erkennbares Balzverhalten voraus. In der Regel versuchen die 
Männchen, nachdem sie ein Weibchen mehr oder weniger lange fixiert haben, unver- 
mittelt auf dessen Rücken aufzuspringen. Da dieser Sprung aus verschiedensten Rich- 
tungen erfolgen kann, hat das Männchen oft zunächst Mühe, auf dem Weibchen Halt 
zu finden und seinen Körper parallel zu dem des Weibchens zu orientieren. Anschlie- 
Bend krümmt das Männchen sein Abdomen hinter dem Weibchen nach unten und 
streift in einer darauffolgenden Aufwärtsbewegung mit seinen ausgestreckten Genita- 
lien an denen des Weibchens entlang. Häufig streckt das Weibchen sein Abdomenende 
lang aus und spreizt die Cerci nach hinten ab. Gelingt die Kopulation nicht schon beim 
ersten Kontakt der Genitalien, so wiederholt das Männchen seine Abdomenbewegun- 
gen, wobei das Streifen der weiblichen Genitalien in ein intensiveres Befühlen überge- 
hen kann. Bei Nichtgelingen können die Kopulationsversuche über mehrere Minuten 
fortgesetzt werden. 


Die letzte Entscheidung darüber, inwieweit die Kopulation vollzogen wird, fällt wahrscheinlich erst 
während des Genitalkontaktes. Chemorezeptoren könnten in dieser Phase Informationen über Rei- 
fegrad der Gameten, Ernährungs- oder Gesundheitszustand des Partners erhalten, aber auch an 
Kontaktpheromone ist in diesem Zusammenhang zu denken. 


Das Weibchen kann durch Abspreizen seiner Cerci den Genitalkontakt erleichtern. Gleichzeitig 
exponiert es dadurch die Setae auf seiner Subanalplatte, deren Reizung ein reflexartiges Hervor- 
stülpen der Vagina bewirkt (s. „äußere Merkmale des weiblichen Abdomens“). Dieses Hervorstiil- 
pen der Vagina könnte seinerseits eine notwendige Voraussetzung für das Eindringen des männli- 
chen Kopulationsapparates darstellen. 


Ein aktives Hervorstülpen der Vagina bei der Kopulation ist auch für Calliphora erythrocephala 
(Graham-Smith 1938) und Musca domestica (Degrugillier & Leopold 1973) beschrieben worden 
(Diskussion 2.3). Aber auch Aedes aegypti stülpt bei der Kopulation einen Teil der inneren weibli- 
chen Geschlechtsorgane hervor (Spielmann 1964). 


Nachdem der männliche Kopulationsapparat in die Vagina des Weibchens eingeführt 
ist, verharrt das Paar relativ ruhig. Pumpbewegungen des Männchens konnten nicht 
beobachtet werden. Im Labor betrug die Kopulationsdauer tagsüber, bei einer Tempera- 
tur von ca. 27 °C, im Mittel 45 s (+6 s; n=169), in der mit ca. 24 °C etwas kühleren 
Morgendämmerung im Mittel 53 s (#9 s; n=190). Die längste beobachtete Kopulation 
dauerte 80 s. 


Der Unterschied zwischen den Kopulationsdauern morgens und tagsüber läßt sich mit dem t-Iest 
zur 0,1%-Grenze sichern. Er hängt möglicherweise mit den genannten Temperaturunterschieden 
zusammen (Qj0=1,76). 


Nach der Kopulation trennen sich die Partner abrupt, bleiben aber meist noch relativ 
nahe beieinander, wobei sie sich putzen oder Nahrung aufnehmen. Häufig erfolgt nach 
einiger Zeit eine erneute Kopulation. Es kommt auch vor, daß eine Kopulation nach 
weniger als 30 s beendet wird. Aus solchen Kopulationen gehen aber in der Regel keine 
Nachkommen hervor (de la Motte, mündliche Mitteilung), was dafür spricht, daß in 
solchen Fällen kein Sperma übertragen wird. 
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Lage der Genitalien wahrend der Kopulation 


Um die Lage der männlichen Geschlechtsorgane im Genitaltrakt der Weibchen zu 
ermitteln, wurden Paare während der Kopulation in flüssigem Stickstoff fixiert. In sol- 
chen Präparaten ist die Vagina des Weibchens beträchtlich caudad verlagert, ihr Ende 
ist etwas aus der Vulva herausgesttilpt. Die aktuelle Hinterkante der Vagina wird durch 
das nach ventral umgebogene Ende des sklerotisierten Ringes gestiitzt (Abb.36). Die 
Genitalpapille wird im Zuge dieser Verschiebung so verformt, daß die Öffnung der 
Spermathekengänge nach caudal weist. 


Der männliche Kopulationsapparat wird so weit in die Vagina eingeführt, daß der von 
den Postgoniten gebildete Kragen mit der Vulva abschließt. Die Schaufeln des Epiphal- 
lus kommen an der ventralen Wand der Vagina in der Nähe des sklerotisierten Ringes 
zu liegen, während der Fortsatz des Aedeagus mit seinem Endhaken in die Öffnung der 
Spermathekengänge eindringt (Abb.36). 


Eine oberflächliche Betrachtung dieser Lagebeziehungen könnte leicht zu der Annahme führen, 
daß das Sperma durch den Fortsatz des Aedeagus direkt in die Spermathekengänge injiziert wird. 
Tatsächlich liegt das Phallotrema jedoch an der Basis dieses Fortsatzes und der Spermatransfer 
erfolgt mit Hilfe einer Spermatophore. Das Einhaken des Aedeagus in die Mündung der Sperma- 


Abb.36: Innere weibliche und äußere männ- 
liche Geschlechtsorgane von C. whitei in 
Kopulationsstellung, Lateralansicht von 
links. Weibchen oben, innere Geschlechtsor- 
gane gepunktet; Männchen unten, schat- 
tiert. 


aD: akzessorische Drüse, E: Epiphallus, 
FAe: Fortsatz des Aedeagus, Oc: Oviductus 
communis, Spt: Spermathek, sR: skleroti- 
sierter Ring, vR: ventrales Receptaculum. 
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thekengänge dient wahrscheinlich der exakten Positionierung der männlichen Geschlechtsorgane 
in der Vagina. Möglicherweise wird der Endhaken auch eingesetzt, um die Mündung der Sperma- 
thekengänge aufzuhebeln, so daß der Spermatophorenhals eindringen kann. Auch bei Glossina 
austeni (Pollock 1974) und bei Culicoides melleus (Linley 1981a), die beide ebenfalls Spermatopho- 
ren verwenden, wird die Spitze des Aedeagus in die Mündung der Spermathekengänge eingeführt, 
möglicherweise um diese aufzuspreizen. 


Die hakenförmig gebogenen Schaufeln des Epiphallus scheinen an der cranialen Rundung des 
sklerotisierten Ringes Halt zu finden, und so ebenfalls zur Positionierung bzw. Fixierung der 
männlichen Geschlechtsorgane beizutragen. Möglicherweise sind sie auch an der Formung der 
Spermatophore beteiligt (s. „Spermatransfer mittels Spermatophore“). Nach seiner Form und 
Lage wäre der Epiphallus prinzipiell geeignet, eine bereits vorhandene Spermatophore zu displa- 
zieren oder aus der Vagina zu entfernen. Ein derartiger Mechanismus wurde bei Odonaten 
beschrieben (Waage 1979). Abgesehen von dem Befund, daß nie zwei Spermatophoren in einem 
Weibchen gefunden wurden, gibt es jedoch bei C. whitei für eine derartige Funktion bisher keine 
Evidenzen. 


Spermatransfer mittels Spermatophore 


Während der nur ca. 45 s dauernden Kopulation produziert das Männchen innerhalb 
der Vagina des Weibchens eine Spermatophore. Diese besitzt eine einzige Spermakam- 
mer, aus der Spermatozoen und akzessorische Sekrete über ein Halsstück in die Mün- 
dung der Spermathekengänge entleert werden. Einige Zeit nach der Kopulation wird die 
Hülle der Spermatophore vom Weibchen ausgeschieden. 


Die Spermatophore von C. whitei ist die erste, die bei acalyptraten Fliegen nachgewiesen wurde 
(Kotrba 1990). In der Ordnung Diptera waren Spermatophoren bisher nur in einigen Familien der 
Nematocera (Ceratopogonidae (Pomeranzew 1932), Chironomidae (Nielsen 1959), Simuliidae 
(Rubzow 1959), Bibionidae (Leppla et al. 1975)) und in einer einzigen Gattung der calyptraten 
Brachycera (Glossina, Pollock 1970) bekannt. Eine vergleichende Zusammenstellung der Sperma- 
tophorenmerkmale der verschiedenen Dipterenfamilien ist in Tabelle 4 und Abb.46 zu finden. 
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Spermatophore“ gemäß der Definition von Weber 
(1933) verwendet: „Die Spermatophoren sind Spermien- oder Spermiozeugmenmassen, die durch 
Hüllen zusammengehalten werden. Die Hüllen werden an der Mündung der männlichen Ge- 
schlechtswege aus dem Sekret der Anhangsdrüsen derselben gebildet und erlangen ihre endgültige 
Form entweder schon vor der Übertragung oder erst nach der Übertragung. Im letzteren Fall pas- 
sen sich die Spermatophoren aufs engste an die Form des Teils der weiblichen Geschlechtswege an, 
der sie aufnimmt.“ Es muß betont werden, daß der Begriff „Spermatophore“ an sich mit keiner 
Aussage über die Homologie dieser Strukturen verknüpft ist. 


Morphologie der Spermatophore 


Die Spermakammer ist keulenförmig und leicht spiralig gewunden (Abb.38a—d). Sie ist 
im Mittel 93 um lang (+11 um; n=21) und hat an ihrem dicken Ende einen mittleren 
Durchmesser von 48 um (#5 um; n=22). Zum anderen Ende hin verjüngt sie sıch und 
mündet durch eine Engstelle in den Spermatophorenhals. Der Hals ist ca. 9 um dick 
(+2 um; n=9) und ca. 41 um lang (#4 um; n=8). 
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Die Wand der Spermatophore besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Dichte 
(Abb.39b) und Anfarbbarkeit. An der Innenseite liegt eine ca. 0,2 wm dicke Lage aus 
elektronendichtem Material (L I). Nach außen hin schließt sich weniger elektronendich- 
tes Material an, das eine Schichtung parallel zur Oberfläche aufweist (L II). Zusammen 
sind diese beiden Schichten in den verschiedenen Bereichen der Spermatophorenwand 
0,5—3,0 um dick. Nur stellenweise an die Oberfläche von Spermakammer und Sperma- 
tophorenhals angeheftet, umgibt eine weitere Schicht aus schwammigem Material 
(L III) die Spermatophore wie ein Trichter oder wie das Einschlagpapier einen Blumen- 
strauß (Abb.38c, 39a). 


Das Material der Spermatophorenwand läßt sich mit basischem Fuchsin und Toluidin- 
blau anfärben, und zwar umso stärker, je elektronendichter es ist. In Direkttiefschwarz 
färbt sich die Wand der Spermakammer dunkelgrau, während der Hals und das 
schwammige Material nur schwach angefärbt werden (Abb.38d). Die Spermakammer 
ist außerdem relativ KOH-resistent. 


Die Wand der Spermatophore von Glossina morsitans besteht aus einem Gemisch aus Proteinen 
und Kohlenhydraten (Odhiambo et al. 1983, Kokwaro et al. 1987). Auf eine ähnliche Beschaffen- 
heit scheinen die chemischen Eigenschaften der Spermatophorenwand von C. whitei hinzuweisen. 
Direkttiefschwarz färbt Polysaccharide wie Baumwolle (Zellulose) und Chitin besonders stark. Die 
intensive Anfärbung der Spermakammer in Direkttiefschwarz, sowie ihre relativ hohe KOH-Resi- 
stenz könnte auf die Anwesenheit ähnlicher Polysaccharide hinweisen. Hier ist jedoch ohne histo- 
chemische Nachweisverfahren keine gesicherte Aussage möglich. 


Inhalt der Spermatophore 


Der Inhalt der Spermatophore besteht aus einer Suspension aus fadenförmigen Sper- 
matozoen und runden Tröpfchen, die locker in einer Flüsigkeit verteilt liegen. Er erin- 
nert an den Inhalt der männlichen Vasa deferentia (s. „Innere männliche Geschlechtsor- 
gane ji 


Die Spermatozoen liegen in der Spermakammer locker verteilt. Im Nativpräparat 
erkennt man aufgerollte Spermatozoen in der Spermakammer, in Schnittpräparaten 
hingegen ist keine gerichtete Anordnung erkennbar (Abb.38e, 39a). 


In den Spermatophoren der Dipteren Glyptotendipes paripes (Nielsen 1959), Culicoides melleus 
(Linley 1981a), Simulium salopiense (Davies 1965) und Dilophus febrilis (Abb.46) sind die Sperma- 
tozoen in parallelen Bündeln gelagert (Tab.4). Im Vergleich dazu stellt die lockere Anordnung der 
zT. rollenförmigen Spermatozoen in der Spermatophore von C. whitei eher eine Ausnahme dar. 
Im Stadium der Entleerung wurden jedoch auch in der Spermatophore von Culicoides melleus 
aufgerollte Spermatozoen beobachtet (Linley & Adams 1971). Ob Leppla et al. (1975) in der Sper- 
matophore von Plecia nearctica aufgerollte Spermatozoen beobachteten, ist ungewiß. Sie schrei- 
ben: „Granular spermatozoa from the gelatinous spermatophore network become motile and tra- 
verse the system. “ 


Die zahlreichen Tröpfchen von 0,5—2,0 um Durchmesser geben dem Spermatophoren- 
inhalt im Nativpräparat ein granuläres Aussehen (Abb.38a,e, 39a). Sie bestehen aus 
einem homogenen, sehr elektronendichten Material, das mit Toluidinblau und basi- 
schem Fuchsin stark anfärbbar ist. 
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Granuläre Bestandteile sind auch dem Sperma anderer Dipteren beigemengt (Culicoides melleus 
(Linley 198la), Glyptotendipes paripes (Leppla et al. 1975), Simulium salopiense (Davies 1965), 
Drosophila melanogaster (Nonidez 1920), Aedes aegypti (Spielman 1964)). Ihre Funktion ist noch 
nicht geklärt. Möglicherweise enthalten die elektronendichten Tröpfchen in der Spermatophore 
von C. whitei eine Art „Proviant“ für die wochenlange Speicherung der Spermatozoen im Weib- 
chen, oder sie tragen zur Ernährnung des Weibchens bei (Thornhill 1976b). 


Bildung der Spermatophore 


Um die Vorgänge bei der Bildung der Spermatophore zu erfassen, wurden Paare wäh- 
rend der Kopulation in flüssigem Stickstoff fixiert und anschließend zu Schnittserien 
verarbeitet. Ein nach 15 s fixiertes Präparat zeigt den Austritt eines homogenen Sekrets 
aus den Drüsenkanälchen in der Basis des Ejakulationsapodem in das Lumen der 
Vesica (Abb.32c—e). In einem nach 40 s fixierten Präparat findet sich im Ductus ejacu- 
latorius I und II und in der Spermapumpe des Männchens ein schwach anfärbbares, 
homogenes Sekret (Abb.32a), dessen Übertritt durch das Phallotrema in das Weibchen 
sich anhand der Schnittserie verfolgen läßt. Im Weibchen kleidet das Sekret den crania- 
len Teil der Vagina aus, so daß die Mündungen von Oviductus communis, ventralem 
Receptaculum und Genitalpapille verdeckt sind. In einer weiteren, ebenfalls nach 40 s 
fixierten Schnittserie enthalten die Ausführgänge des Männchens ein Gemisch aus 
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Abb.37: Innere weibliche Geschlechtsorgane 
von C. whitei mit Spermatophore, Lateral- 
ansicht von links. 


aD: akzessorische Driise, H: Halsstück der 
Spermatophore, Oc: Oviductus communis, 
Sk: Spermakammer, sM: schwammiges 
Material, Spt: Spermathek, sR: sklerotisier- 
ter Ring, vR: ventrales Receptaculum. 
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Spermatozoen und Granula (Abb.32f), das auch in der innerhalb der weiblichen Vagina 
bereits weitgehend ausgeformten Spermatophore zu finden ist, die Spermathekengänge 
des Weibchens sind aber noch leer. 


Bei Weibchen, die direkt nach Beendigung der Kopulation fixiert wurden, findet man 
die fertige Spermatophore im cranialen Teil der Vagina, wo sie eine charakteristische 
dorsoventrale Lage einnimmt (Abb.37, 38a). Wahrend das breite Ende der Spermakam- 
mer nahe dem cranialen Ende des sklerotisierten Ringes liegt, steckt der Spermatopho- 
renhals in der Mündung der Spermathekengänge. Die äußerste, schwammige Schicht 
der Spermatophore kleidet den cranialen Bereich der Vagina aus und überdeckt die 
Mündungen von Ovidukt und ventralem Receptaculum. Den Spermatophorenhals 
umgibt sie trichterfömig und folgt ihm in die Genitalpapille hinein, wo sie an der Öff- 
nung der Spermathekengänge endet. Das Lumen des Spermatophorenhalses kommuni- 
ziert mit dem der Spermathekengänge. 


In einigen Fällen wurden ansonsten normal geformte Spermatophoren gefunden, deren 
Hals vor der Mündung der Spermathekengänge umgebogen war, so daß ein großer Teil 
der Spermatozoen und des granulären Materials in die Vagina geströmt war (Abb.38b). 


Die Spermatophorenbildung bei C. whitei entspricht etwa der „first female-determined method“ 
von Gerber (1970). Danach werden männliche Drüsensekrete in einer bestimmten Reihenfolge vor 
(oder nach) dem Spermatransfer in die Vagina ejakuliert, wo sie die Spermatozoen einkapseln. Die 
Spermatophore hat eine feste Form, die von der Form der weiblichen Geschlechtswege bestimmt 
wird (letzteres trifft bei C. whitei zumindest für die äußere Spermatophorenhülle aus schwammi- 
gem Material zu). 


Aus den bisherigen Befunden läßt sich folgender Ablauf der Spermatophorenbildung als plausibel 
annehmen: Zunächst wird der craniale Teil der Vagina mit dem schwammigen Material ausgeklei- 
det, der späteren äußersten Schicht der Spermatophore. Dabei werden die Öffnungen von Ovi- 
dukt, ventralem Receptaculum und Genitalpapille überdeckt. Möglicherweise dringt der Fortsatz 
des Aedeagus erst danach in die Mündung der Spermathekengänge ein und durchstößt dabei die 
erste Schicht, die dadurch ihre Trichterform erhält. Aus dem Phallotrema an der Basis des Fortsat- 
zes tritt jetzt tropfenförmig das dichte Material für die Spermakammerwand aus. Als nächstes 
wird eine Spermatozoen und granuläres Material enthaltende Suspension in das dichte Material 
eingespritzt, wodurch dieses wie ein Ballon zur Spermakammer ausgedehnt wird. Dort, wo die 
Spermakammer mit dem schwammigen Material in Kontakt kommt, verkleben die Schichten. Die 
spiralige Form der Spermakammer könnte durch Unregelmäßigkeiten beim Ausströmen des Mate- 
rials entstehen, möglicherweise sind auch die Epiphallusschaufeln an ihrer Formung beteiligt. 
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Abb.38: Spermatophore von C. whitei. (a) Vagina mit Spermatophore, Totalpräparat in Lateralansicht 
von links, Toluidinblau; (b) Vagina mit Spermatophore mit umgebogenem Spermatophorenhals, media- 
ner Semidünnschnitt, Hämatoxilin-Fuchsin, Pfeil: Ventil an der Mündung der Spermathekengange; 
(c) frisch vom Weibchen ausgeschiedene Spermatophore, Toluidinblau, Pfeil: herausquellende Spermato- 
zoen; (d) vom Schlaffaden abpräparierte Spermatophorenhülle, Direkttiefschwarz; (e) Semidünnschnitt, 
Hämatoxilin-Fuchsin; die Spermakammer enthält fadenförmige Spermatozoen und tröpfchenförmige 
akzessorische Sekrete. 


H: Halsstück, Oc: Oviductus communis, S: Spermakammer, sM: schwammiges Material, Spg: Sperma- 
thekengang, sR: sklerotisierter Ring, vR: ventrales Receptaculum. 
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Abb.39: Spermatophore von C. whitei, Ultradünnschnitt durch den verjüngten Teil der Spermakammer, 
TEM. (a) Übersichtsaufnahme; (b) stärkere Vergrößerung, im linken Bildteil ist die Spermakammer mit 
mehreren Spermatozoen angeschnitten; Einsatz: Querschnitt durch den Hauptteil eines Spermatozoons 
(s. „Spermatozoen“). 


Cu: Cuticula der Vagina, L I—III: verschiedene Schichten der Spermatophorenwand, S: Spermakammer. 
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Der Spermatophorenhals kann nicht direkt in der richtigen Position gebildet werden. Der Fortsatz 
des Aedeagus kann wegen seines zu großen Durchmessers und seines Endhakens nicht so tief in 
die Spermathekengänge eingeführt werden, daß das Phallotrema direkt an deren Mündung zu lie- 
gen käme. Bei Culicoides melleus (Linley 1981a) wächst, aufgrund eines Druckanstiegs in der Sper- 
matophore, der Hals nachträglich an einer vorgegebenen Stelle der Spermatophorenwand aus. 
Indem er in die Mündung der Spermathekengänge eindringt, wird durch deren Lumen seine äußere 
Form bestimmt. Es wäre denkbar, daß bei C. whitei ein ähnlicher Mechanismus existiert. Dies 
würde erfordern, daß das Material für den Spermatophorenhals zuletzt aus dem Phallotrema aus- 
tritt. Beim anschließenden Auswachsen des Halses könnte dieser dem vom Fortsatz des Aedeagus 
geformten Kanal zur Mündung der Spermathekengänge folgen. Sollte das Weibchen durch aktives 
Verschließen seiner Spermathekengänge das Eindringen des Spermatophorenhalses verhindern, 
könnte es zu den oben geschilderten Mißbildungen mit umgebogenen Hälsen kommen. 


Schicksal der Spermatophore 


Nachdem der Spermatophorenhals mit den Spermathekengängen Kontakt aufgenom- 
men hat, beginnen Spermatozoen und granuläres Material aus der Spermatophore in 
die Gänge zu strömen. In Nativpräparaten läßt sich beobachten, wie sich Material im 
verjüngten Teil der Spermakammer auflockert und in Richtung Halsstück bewegt. Im 
Spermatophorenhals und in beiden Spermathekengängen sieht man Spermatozoen in 
wellenförmiger Bewegung. Es konnte jedoch in keinem Fall eine aktive Fortbewegung 
der Spermatozoen erkannt werden. Auch ein Teil des granulären, stark anfärbbaren 
Materials gelangt aus der Spermatophore in beide Spermathekengänge (Abb.38a). 


Nach der Kopulation werden in allen drei Spermatheken Spermatozoen gefunden. Das 
weitere Schicksal des granulären Sekrets konnte nicht verfolgt werden. 


Innerhalb einer Stunde nach der Kopulation wird die mehr oder weniger entleerte Sper- 
matophorenhülle vom Weibchen ausgeschieden (Abb.40). Während unmittelbar nach 
einer Kopulation in 93% der Fälle eine Spermatophore in der Vagina gefunden wurde, 
sank dieser Anteil schon nach 10 min auf 50%, nach 50 min auf 0%. Noch schneller 
nahm die Zahl derjenigen Spermatophoren ab, die in der ursprünglichen, dorsoventra- 
len Lage im cranialen Teil der Vagina gefunden wurden. Innerhalb der ersten 2 Minuten 
nach der Kopulation nahmen über 90% der Spermatophoren diese Lage ein. Doch 
schon nach 2 Minuten waren 50% der gefundenen Spermatophoren deplaziert. Sie 
waren mit dem dicken Ende voran in Richtung Vulva gewandert. Die Spermakammern 
der deplazierten Spermatophoren erschienen oft eingedellt. Nach 30 min befand sich 
keine Spermatophore mehr in der ursprünglichen Position. 


Wenn begattete Weibchen direkt nach der Kopulation unter einem Plastikdeckelchen 
auf einem Objektträger eingesperrt werden, können die ausgeschiedenen Spermatopho- 
ren später (mit etwas Glück) auf dem Objektträger gefunden werden (Abb.38c). Ausge- 
schiedene Spermatophoren weisen die ursprüngliche Form und Größe auf. Sie können 
noch etliche Spermatozoen enthalten, die dann aus der Öffnung des Spermatophoren- 
halses hervorquellen. Auch die Schlaffäden in den Käfigen sind mit ausgeschiedenen 
Spermatophorenhüllen übersät, die, in etwas Wasser abpräpariert, gut die ursprüng- 
liche Form erkennen lassen (Abb.38d). 
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Abb.40: Spermatophoren in C. whitei-Weibchen in verschiedenen Zeitabständen nach der Kopulation. 
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(0) 70 min 


Abszisse: Zeit zwischen Kopulation und Fixierung in Minuten, unter den Zeitintervallen ist die Anzahl 
n der jeweils untersuchten Fälle angegeben; Ordinate: Ergebnis in % der untersuchten Fälle n. Schwarze 
Balken: Spermatophore in ursprünglicher Position; gestreifte Balken: Spermatophore deplaziert; weiße 
Balken: keine Spermatophore. 


Anders als bei Simulium decorum, wo ein selektiver Transfer der Spermatozoen aus der Spermato- 
phore in die einzelne Spermathek beobachtet wurde (Linley & Simmons 1983), werden bei C. whi- 
tei die Spermatozoen in alle drei Spermatheken transferiert. Der Befund, daß aus Spermatophoren 
mit umgebogenen Hälsen Spermatozoen und Granula in die Vagina geströmt waren, spricht dafür, 
daß ein Druckanstieg in der Spermakammer an dem Spermatransfer in die Spermatheken beteiligt 
ist. Der Mechanismus bedarf aber noch der Klärung (Diskussion 1.3). 


Die Hüllen der Spermatophoren werden einige Zeit nach der Kopulation augeschieden, wie es auch 
bei den bisher bekannten spermatophorenbildenden Dipteren der Fall ist. Daß sie später nicht 
gefressen werden, beweisen die massenhaft an den Schlaffäden gefundenen Spermatophorenhül- 
len. Das Material der Spermatophorenwand kann also nicht als Beitrag zur Ernährung der Weib- 
chen angesehen werden, wie beispielsweise bei den Orthoptera, bei denen das Weibchen den Rest 
der Spermatophore in der Regel auffrißt (Davey 1965, Mann 1984). 


Die Entfernung der Spermatophore aus der Vagina ist möglicherweise eine notwendige Vorausset- 
zung für den zur Befruchtung des nächsten Eies notwendigen Spermatozoentransfer aus den Sper- 
mathekengängen in das ventrale Receptaculum. Zum anderen könnte auf diese Weise die Rezepti- 
vität des Weibchens wiederhergestellt werden. Nicht zuletzt bestimmt der Zeitpunkt des Ausschei- 
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dens der Spermatophore wahrscheinlich den Grad der Spermathekenfüllung durch den betreffen- 
den Partner: sobald der Spermatophorenhals den Kontakt zur Genitalpapille verliert, ist der Sper- 
matransfer in die Spermatheken beendet. Es ist nicht auszuschließen, daß danach weiterhin aus 
dem Spermatophorenhals ausströmende Spermatozoen in das ventrale Receptaculum gelangen 
und mit dort vorhandenen Spermatozoen in Konkurrenz treten (Diskussion 1.4.). Letzteres wäre 
jedoch nur durch eine aktive und gerichtete Fortbewegung der Spermatozoen möglich. 

Sowohl Männchen als auch Weibchen kopulieren oft mehrfach hintereinander mit 
wechselnden Partnern (s. „Kopulation“). Die Männchen können dabei direkt hinterein- 
ander innerhalb von 45 min mindestens 5 Spermatophoren bilden (n=2), eine größere 
Anzahl von aufeinanderfolgenden Kopulationen konnte in diesem Rahmen nicht unter- 
sucht werden. In mehrfach begatteten Weibchen (n=10) wurde bisher immer nur eine 
einzige Spermatophore gefunden, selbst bei 2 Weibchen, die innerhalb von 100 Minuten 
7 mal in unterschiedlichen Zeitabständen mit verschiedenen Männchen kopuliert 
hatten. 

Wahrscheinlich kopuliert ein Weibchen nur dann erneut, wenn seine Vagina leer ist, wenn also ent- 
weder in der vorangegangenen Kopulation keine Spermatophore übertragen wurde (=7% der 
untersuchten Fälle), oder diese bereits wieder ausgeschieden ist. Die Halbwertszeit für das Aus- 
scheiden der Spermatophore liegt zwischen 10 und 30 min. Für das Ausräumen einer noch in der 
Vagina vorhandenen Spermatophore durch den nachfolgenden Kopulationspartner wurden keine 
Hinweise gefunden. 


Eiablage 


In seinem bis zu einem Jahr dauernden Leben kann ein C. whitei-Weibchen über 2000 
Eier legen (Burkhardt & de la Motte 1987). In Laborversuchen betrug die tägliche 
Eiablagerate im Mittel 10 (#6; n=147) und maximal 26. Die individuellen Schwankun- 
gen von Tag zu Tag waren groß, ließen aber innerhalb eines Beobachtungszeitraumes 
von 14 Tagen keine Periodizität erkennen. Gesundheits- und Ernährungszustand der 
Weibchen haben erheblichen Enfluß auf die Eiablagerate. Hingegen bildet das Vorhan- 
densein eines Spermavorrates keine notwendige Voraussetzung für die Eiablage, da 
auch jungfräuliche Weibchen Eier legen. 


Die Eiablage erfolgt während des ganzen Tages, in den Morgen- und Abendstunden 
jedoch seltener (Abb.41). Es ist keine zeitliche Koppelung mit der Kopulationsaktivität 
feststellbar. Die Eier werden in der Regel einzeln mit der konvexeren Seite nach unten 
an das Substrat geklebt, so daß der Grat mit dem Plastron nach oben weist (Abb.6a). 
Es kommt auch vor, daß mehrere Eier dicht nebeneinander abgelegt werden, besonders 
dann, wenn Substratmangel herrscht. Die größte im Labor registrierte Eiablageleistung 
betrug 12 Eier innerhalb von 60 min, die kürzeste beobachtete Zeitspanne zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Eiablagen 45 s. 


Eiablagesubstrat 


Die Larvalentwicklung von C. whitei findet in verrottendem Pflanzenmaterial statt. 
Dementsprechend werden die Eier bevorzugt auf abgefallenen Pflanzenteilen abgelegt 
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Abb.41: Eiablagehäufigkeit bei C. whitei im Tagesgang. 


Abszisse: Zeit in 1-Stunden-Intervallen von Tagesanfang bis Tagesende; Ordinate: Die Balkenlänge zeigt 
die Zahl der abgelegten Eier pro Weibchen und Stunde, die senkrechten Striche geben die Standardabwei- 
chung an. 


(Feijen 1989). Im natürlichen Habitat von C. whitei (Malaysia) wurden Diopsideneier 
an der Unterseite von zwei behaarten Hiilsenfrtichten gefunden. Diese Eier stammten 
vermutlich von C. whitei-Weibchen, die sich unmittelbar vorher an diesen Früchten auf- 
gehalten hatten. In der Zucht legen die Tiere ihre Eier auf verrottenden Maisblattern 
ab. In den Käfig gelegte Erbsenhülsen (Pisum sativum) werden ebenfalls gerne als 
Eiablagesubstrat angenommen. 


Verhalten bei der Eiablage 


Vor der Eiablage zeigen die Weibchen ein charakteristisches Verhalten. Langsam vor- 
wärtslaufend berühren sie das Substrat häufig mit dem Rüssel. Gleichzeitig führen sie 
ihre ausgestreckten Cerci schleifend oder schnell tippend über den Untergrund. An 
manchen Stellen bleiben die Weibchen stehen und prüfen den Untergrund genauer, 
indem sie die Cerci vor- und zurückbewegen, oder sie in eine Ritze hineinstecken. 


Ist eine geeignete Stelle gefunden, nimmt das Tier eine starre Haltung ein, wobei das 
Abdomenende maximal gestreckt ist. Manchmal wird ein weißes Spitzchen in der Vulva 
sichtbar. Die starre Haltung wird 8—15 s lang beibehalten (1142 s; n=24). Dann wird 
ein Ei nach hinten aus der Vulva geschoben, während das Abdomen nach vorne über 
das Substrat weggezogen wird. Oft werden dabei tupfende Bewegungen ausgeführt, die 
zum Festkleben des Eies dienen könnten. Diese eigentliche Eiablage beansprucht nur 
ungefähr 1 s. 


Wird das Weibchen wenige Sekunden nachdem es die starre Haltung eingenommen hat 
gestört, so wird der Eiablagevorgang abgebrochen und der Hinterleib erhält seine 
ursprüngliche Form zurück. Sind jedoch seit dem Einnehmen der starren Haltung mehr 
als 5 s verstrichen, so reagiert das Weibchen nur noch auf heftige Störungen, indem es 
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zur Seite weicht oder auffliegt. In jedem Fall wird der Eiablagevorgang dann jedoch 
vollendet, unabhängig davon, wo das Ei zu liegen kommt. 

Während das Weibchen die starre Körperhaltung einnimmt, leitet es offensichtlich die Eiablage 
ein. Möglicherweise wird erst jetzt eine Ovulation ausgelöst, also ein Ei aus einer Ovariole in den 
Ovidukt entlassen, wie es bei Musca domestica (Degrugillier & Leopold 1973) und bei Hippelates 
collusor (Schwartz 1965) beschrieben ist. 

Durch die maximale Streckung des Abdomenendes, und somit der Knickstelle im Oviductus com- 
munis, wird dem ablagereifen Ei der Weg in den caudalen Teil des Ovidukts freigegeben. Sobald 
das Ei, vorangetrieben durch die Peristaltik der Ovariolen und der Ovidukte, die Knickstelle pas- 
siert hat, kann die caudad verlagerte Vagina nicht mehr in ihre Ruheposition zurückkehren, die 
Eiablage muß beendet werden. Dieser Zeitpunkt dürfte nach ca. 5 s erreicht sein, da die Eiablage 
nach dieser Zeitspanne nicht mehr abgebrochen werden kann. 

Bei Musca domestica beträgt die Verweildauer des Eies in der Vagina im Mittel 5,4 s (3,1—10,1) 
(Degrugillier & Leopold 1973). Dieser Wert ist gut mit der bei C. whitei gemessenen Eiablagedauer 
von 10,9 s (8—15) vergleichbar, wenn man die für die Oviduktpassage veranschlagten 5 s abzieht. 


Vorgänge innerhalb der weiblichen Geschlechtsorgane während der Eiablage: 


Werden Weibchen 5—8 s nach Einnehmen der starren Eiablagehaltung in flüssigem 
Stickstoff fixiert, so befindet sich fast immer ein Ei im Bereich der Vagina. Da diese 
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Abb.42: Innere weibliche Geschlechtsorgane 
von C. whitei zum Zeitpunkt der Besamung 
des Eies, Lateralansicht von links. 


aD: akzessorische Drüse, Oc: Oviductus 
communis, Oo: Oocyte, Spt: Spermathek, 
sR: sklerotisierter Ring, vR: ventrales 
Receptaculum. 
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Abb.43: Weibliche Geschlechtsorgane von C. whitei während der Eiablage, Totalpräparate in Polyvinyl- 
lactophenol mit Direkttiefschwarz. (a) Ubertritt des Eies aus dem Ovidukt in die Vagina, Lateralansicht 
von links; (b) wahrend der Besamung, Ventralansicht. 


C: Cercus, cEp: caudaler Eipol, D: Darm, Oc: Oviductus communis, Rm: am sklerotisierten Ring anset- 
zende Ringmuskulatur, Spt: Spermatheken, sR sklerotisierter Ring, VIII: Sternum 8, vR: ventrales 
Receptaculum, Vu: Vulva, Pfeil: Mikropyle, Balkenlänge jeweils 100 um. 


zu klein ist, um ein Ei in seiner ganzen Länge aufzunehmen, steckt das Ei entweder mit 
seinem cranialen Ende noch im Oviductus communis, oder sein caudales Ende steht 
schon aus der Vulva heraus (Abb.42, 43, 44). 

Im leeren Zustand besitzt die Vagina von C. whitei äußere Abmessungen von ca. 650x250 um und 


ein relativ enges Lumen (s. „Vagina“). Ein reifes Ei mißt ca. 840x240 um (s. „Eier“). Aus diesem 
Größenvergleich läßt sich bereits ermessen, daß die Vagina beim Hindurchgleiten eines Eies star- 
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ken Verformungen ausgesetzt ist. Ihr Muskelschlauch wird gedehnt, die Cuticulafalten geglattet. 
Der anhand von Schnittpräparaten gemessene Cuticulaumfang von ca. 750 um (Abb.12M) reicht 
dann aus, um ein Ei mit einem Umfang von ca. 730 um (ebenfalls an Schnittpräparaten gemessen) 
passieren zu lassen. 


Nur in einem Fall gelang es, ein Weibchen während des Übertritts des Eies aus dem Ovi- 
dukt in die Vagina zu fixieren (Abb.43a). Der Ovidukt und der craniale Bereich der 
Vagina ist in dieser Phase stark ausgeweitet, das ventrale Receptaculum aus seiner 
Ruheposition nach ventral verdrängt. Die Mündungen der Gänge von Spermatheken 
und akzessorischen Drüsen weisen nach caudal. 


Die restlichen Präparate wurden stets in einem späteren Stadium fixiert: Der craniale 
Eipol mit der Mikropyle steckt in der Mündung des ventralen Receptaculum, das infol- 
gedessen nach cranial verlagert ist (Abb.42, 44). Die ventrale Aussackung caudal vom 
ventralen Receptaculum ist gestreckt. Die konvexere Unterseite des Eies liegt dem ven- 
tralen sklerotisierten Ring an, und das caudale Ende ragt mehr oder weniger aus der 
Vulva heraus. Die Mündungen der Gänge von Spermatheken und akzessorischen Drü- 
sen weisen nun nach cranial (Abb.10b, 44), die Spermathekengänge sind durch Cuticu- 
lawülste im Mündungsbereich dicht verschlossen. Die Kammern des ventralen Recepta- 
culum enthalten in diesen Präparaten mehr Spermatozoen als in Präparaten von begat- 
teten Weibchen, deren Fixierung nicht während einer Eiablage erfolgte (s. „ventrales 
Receptaculum“). 


Die Mikropyle des Eies bildet einen vorgefertigten Einlaß für Spermatozoen, welche hier zur Dot- 
termembran vordringen können, um das Ei zu befruchten (Weber 1933, Retnakaran & Percy 1985). 
Indem die Mikropyle in die Öffnung des ventralen Receptaculum gepreßt wird, wird eine Besa- 
mung des Eies durch Spermatozoen aus den Kammern des ventralen Receptaculum ermöglicht. 
Gleichzeitig ist der Zugang für Spermatozoen aus den Spermathekengängen versperrt. 


Daß die Besamung des Eies nicht an der Mündung der Spermathekengänge sondern an einem ven- 
tralen Receptaculum erfolgt, ist bei den höheren Dipteren kein Einzelfall. Die Literatur enthält ver- 
gleichbare Befunde beispielsweise für Drosophila melanogaster (Miller 1965), Dacus oleae (Solinas 
& Nuzzaci 1984) und Musca domestica (Leopold 1973). Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen die 
Besamung des Eies direkt an den Spermathekengängen erfolgen soll, zum Beispiel bei Glossina 
morsitans (Roberts 1973). In allen zitierten Arbeiten wurde nachgewiesen, daß die Mikropyle des 
Eies bei der Eiablage vorübergehend in engen Kontakt mit der Mündung des entsprechenden Sper- 
matozoenspeichers tritt. 


Um im Zuge der Eiablage möglicherweise auftretende Veränderungen im Bereich der 
Mikropyle zu erfassen, wurden aus dem Ovar herauspräparierte Eier und abgelegte Eier 
im REM untersucht. Auf der Mikropyle von dem Ovar entnommenen Eiern wurde eine 
kappenartige Sekretauflagerung gefunden, die bei abgelegten Eiern fehlt (Abb.6c,d). In 
den Schnittpräparaten von Eiern im Stadium der Besamung am ventralen Receptacu- 
lum konnte ebenfalls keine Sekretkappe nachgewiesen werden (Abb.15). 


Leopold et al. (1978, 1980) beschrieben eine ähnliche, die Mikropyle bedeckende Sekretkappe bei 
Eiern aus dem Ovidukt von Musca domestica. Diese „cap substance“ soll möglicherweise ein 
Rezeptorsystem für die Spermatozoen enthalten und an der Auslösung der Akrosomenreaktion 
beteiligt sein. Leopolds Untersuchungen zeigten weiter, daß die Sekretkappe im Zuge des Befruch- 
tungsvorganges aufgelöst wird. An der Auflösung sind sowohl lytische Sekrete aus den akzessori- 
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schen Drüsen des Weibchens beteiligt, als auch die mechanische Einwirkung von Cuticuladornen 
in der ventralen Befruchtungskammer. 

Ein ähnlicher Vorgang ist bei C. whitei denkbar. Entsprechende Cuticulaborsten finden sich 
sowohl in der Mündung des ventralen Receptaculum (Abb.lld, 14), als auch zwischen den Cuticu- 
lakammern desselben Organs (s. „ventrales Receptaculum“). Das Borstenfeld in der Mündung 
scheint darüberhinaus von seiner Lage und Struktur her geeignet, schon vor der Eiablage an der 
gegenüberliegenden Mündung der akzessorischen Drüsen mit Sekret beladen zu werden, welches 
dann gezielt auf die Sekretkappe aufgebracht werden könnte. 

Bei einigen abgelegten Eiern waren in der Nähe der Mikropyle 4—6 fadenförmige 
Strukturen aufgelagert, bei denen es sich der Größe und der Gestalt nach um Spermato- 
zoen handeln dürfte (Abb.6d). Für diese Deutung spricht auch ihre Lagerung in Schlei- 
fen von rund 8 um Durchmesser (s. „Spermatozoen‘“). 

Das Vorkommen von Polyspermie bei Dipteren wird von verschiedenen Autoren kontrovers disku- 
tiert (Lefevre & Jonsson 1962, Hildreth & Lucchesi 1963, Sonnenblick 1965, Sivinsky 1979, Letsin- 
ger & Gromko 1985, Smith et al. 1988). Die Mehrzahl der Autoren kommt zu dem Ergebnis, daß 
mehrere Spermatozoen in die Mikropyle des Eies eindringen, wenn auch nur eines davon tatsäch- 
lich die Befruchtung vollzieht (Retnakaran & Percy 1985). Degrugillier & Leopold (1973) geben für 
Musca domestica einen Polyspermiegrad von 1—4 Spermatozoen pro Ei an. Mit diesem Befund 
stehen die Beobachtungen bei C. whitei im Einklang. 

Aus den bisherigen Befunden läßt sich folgender Ablauf der Eiablage als plausibel 
annehmen: 


Solange die Vagina leer ist, liegt die Mündung der Spermathekengänge in unmittelbarer 
Nähe zum ventralen Receptaculum, Spermatozoen können passieren. Da bei Weibchen, 
die während der Eiablage fixiert wurden, mehr Spermatozoen im ventralen Receptacu- 
lum gefunden wurden als bei anderen Weibchen, scheint vor der Eiablage ein Sperma- 
tozoentransfer aus den Spermatheken ins ventrale Receptaculum stattzufinden, wie es 
für Hippelates collusor (Schwartz 1965), Musca domestica (Degrugillier & Leopold 
1973) und Dacus oleae (Solinas & Nuzzaci 1984) beschrieben ist. Dabei wird wahr- 
scheinlich die Öffnung des ventralen Receptaculum dicht an die dorsal gegenüberlie- 
gende Genitalpapille gepreßt. Für den Spermatozoentransport kommen, abgesehen von 
der bisher nicht einschätzbaren Fähigkeit der Spermatozoen zu aktiver Fortbewegung, 
mehrere Mechanismen in Frage. Brüel (1897) vermutete, daß die Spermatozoen durch 
das Sekret der Spermatheken hinausgeschwemmt werden. Da hier nur kleine Volumina 
zu transportieren sind, wäre auch eine Beteiligung der wippenden Bewegung der Sper- 
mathekengänge denkbar. Solinas & Nuzzaci (1984) nehmen an, daß bei Dacus oleae, 
die ein sehr ähnlich gebautes ventrales Receptaculum (,,fertilization chamber“) besitzt, 
die dort inserierenden „extrinsischen Muskeln“ einen Unterdruck bewirken, der Sper- 
matozoen aus der Mündung der Spermathekengänge ansaugt. Eine ähnliche Wirkung 
wäre bei C. whitei auch denkbar, obwohl die angesprochenen Muskeln nicht direkt ver- 
gleichbar sind (s. „ventrales Receptaculum“). Gleichzeitig wird möglicherweise Sekret 
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culum, VIII: Sternum 8, Pfeil: Mündung der Spermathekengänge, Stern: Mikropylpol. Der Hohlraum 
zwischen Chorion und Ooplasma ist ein Schrumpfungsartefakt. 
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aus den akzessorischen Driisen auf das Borstenfeld in der Miindung des ventralen 
Receptaculum aufgebracht. 


Wurde ein geeignetes Substrat zur Eiablage ertastet, so wird dem Ei durch Strecken der 
Genitalien die Passage des Oviduktes ermöglicht. Danach kann die Eiablage nicht mehr 
abgebrochen werden. Beim Ubergang des Eies aus dem Ovidukt in die Vagina wird das 
ventrale Receptaculum nach ventral verdrängt und dabei möglicherweise auch kompri- 
miert. Eine Spermatozoenpassage aus den Spermatheken ins ventrale Receptaculum ist 
nun nicht mehr möglich. In der Vagina verbliebene Spermatozoen oder Spermatopho- 
renreste werden vom caudalen Ende des Eies aus der Vulva geschoben. 


Nachdem das Ei den Ovidukt verlassen hat, wird das ventrale Receptaculum durch die 
daran ansetzenden Muskelbänder (Lm III, Kap. ,,Vagina“) in seine ursprüngliche Posi- 
tion zurückgezogen, wobei sein Eingang über der Mikropyle zu liegen kommt. Das cau- 
dale Ende des Eies ragt bereits aus der Vulva heraus. Von diesem Zeitpunkt an steht 
das schon vorher gasgefüllte Plastron mit der Atmosphäre in Gasaustausch. Die plötz- 
lich veränderte Zusammensetzung dieser Gashülle, beispielsweise ein höherer Sauer- 
stoffgehalt, könnte bei der anschließenden Befruchtung eine Rolle spielen. 


Das Ei wird nun in der Vagina craniad bewegt. Die Verlagerung des ventralen Recepta- 
culum nach cranial und die damit verbundene Streckung des ventralen cranialen Vagi- 
nabereiches bezeugen, daß der craniale Eipol mit einiger Kraft in die Mündung des ven- 
tralen Receptaculum gestoßen wird. In dieser Position wird die Sekretkappe auf der 
Mikropyle aufgelöst. Spermatozoen dringen aus den Kammern des ventralen Recepta- 
culum zur Mikropyle vor und befruchten das Ei (Diskussion 1.2). Der Zugang von den 
Spermathekengängen her ist durch die Verformung der Vagina abgedichtet. 


Durch das Zusammenspiel der kräftigen Ring- und Längsmuskulatur der Vagina wird 
das Ei aus der Vulva hinausgeschoben. 


DISKUSSION 


Die Diskussion der einzelnen Befunde zur Morphologie und Funktion des Reproduk- 
tionssystems von Cyrtodiopsis whitei ist in den Ergebnisteil integriert. Die abschlie- 
Bende Diskussion kehrt nun zu jenen Fragen zurück, die Anlaß zu unseren Untersu- 
chungen gegeben hatten. Ihr erster Teil befaßt sich mit funktionellen Aspekten des 
Reproduktionssystems von C. whitei. Die hohe Kopulationshäufigkeit und Promiskui- 
tät von C. whitei wird mit den neu erworbenen Kenntnissen über die zur Verfügung ste- 
henden Spermatozoenspeicherorgane des Weibchens und die Vorgänge bei Kopulation 
und Eiablage in Beziehung gesetzt. Dabei kann die Zahl der übertragenen, gespeicher- 
ten und zur Befruchtung der Eier verwendeten Spermatozoen vorerst nur geschätzt wer- 
den, da Spermatozoenzählungen sowie Versuche mit markierten Spermatozoen bisher 
nicht durchgeführt wurden. Des weiteren werden die Funktion des gekammerten ventra- 
len Receptaculum und der Spermatophore von C. whitei, sowie die Möglichkeiten einer 
Spermakonkurrenz diskutiert. Im zweiten Teil der Diskussion werden einige herausra- 
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gende Merkmale des Reproduktionssystems von C. whitei mit entsprechenden Litera- 
turbefunden aus anderen Dipterenfamilien in Verbindung gebracht und so auf ihre Eig- 
nung fiir eine vergleichende Untersuchung zur Klärung von Verwandtschaftsbeziehun- 
gen geprüft. 


1. Funktionelle Aspekte des Reproduktionssystems von C. whitei 


1.1 Abschätzung der übertragenen, gespeicherten und zur Befruchtung der Eier 
verwendeten Spermatozoenzahl 


Während der Kopulation produziert das Männchen in der Vagina des Weibchens eine 
Spermatophore, deren einzige Spermakammer ein Volumen?) von ca. 60 x 10° um? hat. 
Bei einem Spermatozoenvolumen’) von näherungsweise 23 um? würde sie also rein 
rechnerisch ca. 2500 Spermatozoen Platz bieten. Tatsächlich enthält eine Spermato- 
phore von C. whitei jedoch wesentlich weniger Spermatozoen, da diese in einem 
Gemisch aus Drüsensekreten locker verteilt liegen (s. „Spermatransfer mittels Sperma- 
tophore“). Die Spermatozoenzahl dürfte sich damit auf weniger als die Hälfte reduzie- 
ren, so daß bei einer Kopulation wahrscheinlich nicht mehr als 1000 Spermatozoen 
übertragen werden. Da aus einer Kopulation mehr als 200 Nachkommen hervorgehen 
können (Burkhardt et al. 1991), muß die übertragene Spermatophore mindestens eben- 
soviele Spermatozoen enthalten, je nach angenommenem Polyspermiegrad ein entspre- 
chend Vielfaches. Ein Spermatozoengehalt zwischen 200 und 1000 Spermatozoen 
erscheint auch nach dem histologischen Bild der Spermatophore realistisch. 


Die Spermatozoen aus einer Spermatophore gelangen in alle drei Spermatheken, es fin- 
det keine selektive Speicherung statt. Die drei Spermatheken haben ein gemeinsames 
Volumen‘) von ca. 150 x 10° um?, was etwa dem Volumen von drei Spermatophoren 
entspricht. Da die Spermatozoen in den Spermatheken jedoch viel dichter liegen als in 
den Spermatophoren, sind mehr als drei Spermatophoren nötig um die Spermatheken 
vollständig zu füllen. Das Volumen der Spermatheken entspricht dem von ca. 6400 
Spermatozoen. 


In Laborversuchen kopulierten Weibchen von C. whitei im Mittel 17 mal pro Tag, die 
höchste im Labor registrierte Anzahl an Kopulationen pro Tag betrug 34. Selbst wenn 
man von einem Mittelwert von nur 200 Spermatozoen pro Spermatophore ausgeht, 


2) Das Spermatophorenvolumen wurde näherungsweise als Kugelvolumen berechnet (V = 4/3 r? 
T): Bei einem Durchmesser von ca. 48 um ergibt sich ein Volumen von ca. 57 x 10° um’. 


3) Das Spermatozoenvolumen wurde näherungsweise als Zylindervolumen berechnet (V = r? n 
L): Bei einem Durchmesser von ca. 0,4 um und einer Länge von 178 um ergibt sich ein Volumen 
von ca. 23 um?. Bei kompakter Füllung hätten also mehr als 2531 Spermatozoen in einer Sper- 
matophore Platz. 

4) Das Spermathekenvolumen wurde näherungsweise als Kugelvolumen berechnet (V = 4/3 r’ 
n): Bei einem Innendurchmesser von ca. 45 um ergibt sich ein Volumen von ca. 48 x 10° um‘. 
Das Volumen von 3 Spermatheken entspräche bei kompakter Füllung also ca. 6411 Spermato- 
zoen. 
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wäre es also denkbar, daß die Spermatozoenspeicherkapazität eines Weibchens durch 
die Kopulationen eines einzigen Tages erreicht wird. Inwieweit die im Labor beobach- 
tete Kopulationsaktivität mit den Verhältnissen im natürlichen Habitat vergleichbar ist, 
kann nicht beurteilt werden, da kaum Vergleichsdaten verfügbar sind. Es liegt jedoch 
eine Freilandbeobachtung vor, bei der ein Weibchen 26 mal hintereinander kopulierte. 


Da die Weibchen nicht nur an einem Tag mehrfach kopulieren, sondern dies auch täg- 
lich wiederholen, muß entweder die gespeicherte Spermatozoenmenge zwischenzeitlich 
stark reduziert werden, oder es können keine neuen Spermatozoen in die Spermatheken 
aufgenommen werden. Eine Reduktion der gespeicherten Spermatozoenmenge wäre 
durch einen hohen Polyspermiegrad bei der Besamung der Eier denkbar, durch aktives 
Ausscheiden oder durch Auflösen der Spermatozoen. Derartiges Vorgehen scheint 
unvorteilhaft, solange zukünftige Kopulationschancen für das Weibchen nicht ein- 
schätzbar sind, sollte also nur unmittelbar vor einer neuen Kopulation oder in deren 
Anfangsphase in Frage kommen. Andererseits scheint es auf die Dauer nachteilig, 
zugunsten von bereits lange Zeit gespeicherten Spermatozoen auf frische Spermatozoen 
zu verzichten. 


In Laborversuchen legten Weibchen im Mittel 10 Eier pro Tag. Das Verhältnis von 
Kopulationen pro Tag zu Eiablagen pro Tag war also größer als 1. Prinzipiell könnte 
demzufolge jedes Ei durch eine gesonderte Kopulation befruchtet werden. Diese Mög- 
lichkeit ist jedoch auszuschließen, da Kopulationen und Eiablagen nicht abwechselnd 
aufeinander folgen, sondern je nach Gelegenheit und zeitlich voneinander unabhängig 
geschehen. 


Eine einzige Kopulation kann zur Befruchtung von über 200 Eiern ausreichen (Burk- 
hardt et al. 1991). Möglicherweise wären also schon 10 Kopulationen ausreichend, um 
die ca. 2000 Eier zu befruchten, die ein Weibchen im Laufe seines Lebens legt (Burk- 
hardt & de la Motte 1987). Anders betrachtet, könnte rein hypothetisch eine einmalige 
vollständige Füllung der Spermatheken (S6400 Spermatozoen) ausreichen, um diese 
Eier zu befruchten. Geht man aber von einem Polyspermiegrad von mehr als 3 Sperma- 
tozoen pro Ei aus, so werden weitere Kopulationen notwendig. Das gleiche gilt für den 
Fall, daß die Spermatozoen nach einiger Zeit absterben. Die längste bisher registrierte 
Zeitspanne nach einer Kopulation, nach der noch befruchtete Eier gelegt wurden, 
betrug 7 Wochen (eigene Untersuchungen). 


1.2 Funktion des ventralen Receptaculum 


Das ventrale Receptaculum von C. whitei ist distal in 30—40 Kammern unterteilt, die 
um das Ende eines kurzen Ganges gruppiert sind. An der Mündung dieses Ganges in 
die Vagina findet die Besamung der Eier statt (s. „Eiablage“). Zu diesem Zweck werden 
vor der Eiablage Spermatozoen aus den Spermatheken ins ventrale Receptaculum trans- 
feriert, wo sie dann eng aufgerollt im distalen Teil der Cuticulakammern liegen. Wäh- 
rend die Spermatheken von C. whitei als Langzeitspeicher für große Spermatozoenmen- 
gen verstanden werden können, dient das ventrale Receptaculum also eher als Zwi- 
schenlager für eine geringere Anzahl von Spermatozoen. Obwohl dem ventralen Recep- 
taculum von C. whitei in Struktur und Funktion ähnliche Organe bereits bei Tephritidae 
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bereits bei Tephritidae und Otitidae beschrieben wurden (Diskussion 2.2), liegt bisher 
keine funktionelle Erklärung fiir die distale Kammerung vor. 


Durch die gefacherte Anordnung der Kammern haben in verschiedenen Kammern lie- 
gende Spermatozoen eine in Bezug auf die Mikropyle des zu befruchtenden Eies relativ 
gleichwertige Ausgangsposition. Es ist die Möglichkeit einer Spermatozoenkonkurrenz 
im engsten Sinne gegeben, bei der das Spermatozoon die Eizelle befruchtet, welches die 
Mikropyle am ehesten erreicht. 


Die Spermatozoen von C. whitei können schlagartig aus der aufgerollten Form (Durch- 
messer Z6,6 um) in eine gestreckte übergehen (Länge ca. 178 um, jedoch mehr oder 
weniger stark geschlängelt, Kap. „Spermatozoen“). Es wäre vorstellbar, daß durch die- 
sen „Sprungfedermechanismus“ die maximal 60 um vom distalen Ende einer Cuticula- 
kammer bis zur Mikropyle am Eingang des Receptaculum in kürzester Zeit überwunden 
werden. Zur Besamung der Eier steht ja vermutlich nur ein Zeitraum von etwa 3—10 
s zur Verfügung (s. „Eiablage“). Der Durchmesser der Cuticulakammern (6,7—7,5 um 
bei C. whitei; ca. 6 um bei Dacus oleae (Tephritidae, Solinas & Nuzzaci 1984)) stimmt 
mit dem Durchmesser eng aufgerollter Spermatozoen überein. Die Kammerung des 
ventralen Receptaculum könnte also gut als Anpassung an derartige Vorgänge verstan- 
den werden. Daß Solinas & Nuzzaci (1984) bei der Untersuchung des ventralen Recepta- 
culum von Dacus oleae einen ähnlichen Eindruck gewannen, legt die diesbezügliche 
Formulierung ,,...spermatozoon lodged in it as ready to spring“ nahe. 


1.3 Funktion der Spermatophore 


Im Gegensatz zu den meisten Dipteren erfolgt bei C. whitei die Spermaübertragung mit 
Hilfe einer Spermatophore. Einige der für das Vorkommen von Spermatophoren in 
Frage kommenden Erklärungen können hier von vorneherein ausgeschlossen werden. 
So trägt bei C. whitei die Spermatophore selbst sicher nicht zur Ernährung des Weib- 
chens (Davey 1965, Thornhill 1976b, Mann 1984) bei, sie wird vom Weibchen nach eini- 
ger Zeit unverdaut ausgeschieden. Auch kann eine im Weibchen abgesetzte Spermato- 
phore höchstens für kurze Zeit im Sinne eines „mating plug“ weitere Kopulationen ver- 
hindern, da das Ausscheiden der Spermatophore oft schon nach wenigen Minuten 
erfolgt. Da auch jungfräuliche Weibchen Eier legen, und da bereits begattete Weibchen 
auch weiterhin kopulieren, werden diese Verhaltensweisen höchstens in geringem Maße 
durch eine mit der Spermatophore verbundene chemische oder mechanische Stimula- 
tion graduell beeinflußt. Wahrscheinlich besteht die Funktion der Spermatophore von 
C. whitei also hauptsächlich in der Übertragung von Sperma. 


Die Spermatophore bildet zusammen mit den Spermathekengängen und Spermatheken 
ein geschlossenes System. Sie verhindert, daß das Ejakulat von der günstigen Ausgangs- 
position an der Mündung der Spermathekengänge wegfließt oder verdrängt wird (Kha- 
lifa 1949, Davey 1965). C. whitei-Weibchen kopulieren oft in schneller Folge mit ver- 
schiedenen Partnern. Bei freier Spermaübertragung würden die Ejakulate der verschie- 
denen Männchen in der Vagina vermengt und als Gemisch in die Spermathekengänge 
gelangen, während bei Verwendung einer Spermatophore immer nur das Ejakulat eines 
Männchens zur Zeit Zugang zu den Spermathekengängen hat. Hieraus resultieren ganz 
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tieren ganz andere Möglichkeiten zu weiblicher Zuchtwahl, Konkurrenz der Männchen 
und ihrer Spermatozoen (Diskussion 1.4). 


Solange der Kontakt zwischen Spermatophorenhals und Spermathekengängen besteht, 
können die Spermatozoen aus der Spermakammer nur in die Spermatheken gelangen, 
anstatt sich im gesamten weiblichen Reproduktionstrakt zu verteilen. In welchem Maße 
sich die Spermatozoen innerhalb der weiblichen Geschlechtsorgane aktiv fortbewegen 
ist unbekannt (s. „Spermatozoen“). Auf jeden Fall muß ein zusätzlicher Transportme- 
chanismus existieren, denn auch akzessorische Sekrete gelangen aus der Spermatophore 
in die Spermatheken. Da die Spermathekengänge von C. whitei nicht zu einer peristalti- 
schen Bewegung fähig sind (s. „Spermatheken“), ist ein derartiger Transport nur über 
Druckunterschiede zwischen der Spermamasse auf der einen und dem Spermathekenlu- 
men auf der anderen Seite vorstellbar. Dabei ist die Effektivität in einem geschlossenen 
System wesentlich besser als in einem teilweise (mating plug) oder ganz offenen System 
(Absetzen freien Spermas in der Vagina). 


Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, daß Druckunterschiede beim Spermatransfer aus 
der Spermatophore eine Rolle spielen (s. dort). Der Befund, daß aus den Spermatopho- 
ren mit umgebogenen Hälsen Spermatozoen und Granula in die Vagina geströmt 
waren, spricht für einen Druckanstieg in der Spermakammer. Hier ist ein aktives Aus- 
pressen der Spermatophore durch die weibliche Vaginamuskulatur in Erwägung zu zie- 
hen. Die häufig eingedellte Form deplazierter Spermatophoren in den Weibchen 
könnte, wenn es sich nicht um ein Fixierungsartefakt handelt, auf eine mechanische 
Krafteinwirkung hinweisen. Schwellkörper, wie sie von den Spermatophoren der Grillen 
bekannt sind (Davey 1965), wurden in der Spermatophore von C. whitei nicht gefunden. 


Bei Culicoides melleus wurde ein osmosegetriebener Flüssigkeitseinstrom in die Sper- 
matophore nachgewiesen und eine gleichzeitige Flüssigkeitsresorption in den Sperma- 
theken des Weibchens gefordert (Linley & Simmons 1981c). Giglioli (1963) schlägt in 
einer Arbeit über Anopheles gambiae ebenfalls ein partielles Vakuum in den Sperma- 
theken während der Spermaübertragung vor. Auch bei C. whitei ist der Transfer von 
Spermatozoen und granulärem Material aus der Spermatophore in die englumigen 
Spermathekengänge ohne eine Flüssigkeitsresorption am anderen Ende der Gänge, also 
in den Spermatheken, schwer vorstellbar, da die Spermatheken ein festes Volumen 
haben. Bisher konnte eine derartige Resorption jedoch weder bei C. whitei noch bei 
einer anderen Diptere nachgewiesen werden. Ansatzpunkte zu einer weiteren Untersu- 
chung dieses Problems bei C. whitei bietet möglicherweise die Differenzierung des Epi- 
thels im distalen Teil der Spermathekengänge zu einem Transportepithel, sowie die teil- 
weise fast kristalline Ultrastruktur des Inhalts der Spermathekendrüsen (s. „Sperma- 
theken‘“). 


Das Schicksal des stark anfärbbaren, granulären Materials aus den Spermatophoren 
muß noch geklärt werden. Akzessorische Sekrete stellen bei Insekten einen wichtigen 
Bestandteil des Ejakulats dar (Pollock 1972, Leopold 1976, Hinton 1974, Mann 1984), 
und bei einigen Dipteren existieren spezielle Anpassungen zu ihrer Übertragung (Pol- 
lock 1972, Lewis & Pollock 1975). Möglicherweise ist die Spermatophore von C. whitei 
auch als Anpassung in dieser Richtung zu verstehen. 
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Bei Verwendung einer Spermatophore bleibt das geschlossene System auch nach Been- 
digung der Kopulation erhalten. So kann bei C. whitei, wie auch bei Glyptotendipes 
paripes (Nielsen 1959) und Simulium decorum (Linley & Simmons 1983), noch nach 
dem Ende der Kopulation ein Spermatransfer aus der Spermatophore in die Sperma- 
theken stattfinden (Iab.4). Dadurch wird es prinzipiell möglich, die Kopulationsdauer 
zu verkürzen. Die Kopulationsdauern sind bei C. whitei mit ca. 45 s und bei der nach 
eigenen Untersuchungen ebenfalls Spermatophoren verwendenden Schwesterart C. dal- 
manni mit 30 s (Tan 1965) kurz im Vergleich zu den Mitgliedern anderer Diopsidengat- 
tungen, die mehrere Minuten bis Stunden kopulieren (Descamps 1957, Feijen 1989, 
Wickler & Seibt 1972). Eine Untersuchung von Diopsidenarten mit längerer Kopula- 
tionsdauer auf das Vorkommen von Spermatophoren könnte Aufschluß darüber geben, 
ob diese Unterschiede mit der Verwendung einer Spermatophore zusammenhängen. 
Der Vergleich der Kopulationsdauern der spermatophorenbildenden Dipteren aus ver- 
schiedenen Familien (Tab.4) ergibt allerdings neben ebenfalls sehr kurzen Kopulations- 
dauern bei G/yptotendipes paripes (Nielsen 1959) und Simulium decorum (Linley & 
Simmons 1983) auch sehr lange bei Plecia nearctica (Leppla et al. 1975) und Glossina 
austeni (Pollock 1974). 


1.4 Spermakonkurrenz 


„Ihe clear conclusion is a sad one from a male’s perspective: copulation does not always 
result in insemination, and insemination does not always result in fertilization“ (Eber- 
hard 1985). 


Bei der hohen Kopulationshäufigkeit und Promiskuität der Weibchen von C. whitei 
muß das Vorkommen von Spermakonkurrenz in Erwägung gezogen werden. Unter dem 
Begriff „Spermakonkurrenz“ werden im allgemeinen all jene Phänomene diskutiert, 
die nach aufeinanderfolgenden Kopulationen zu einer Ungleichverteilung der Vater- 
schaft führen. Hierzu sind in jüngerer Zeit verschiedene Arbeiten erschienen, die haupt- 
sächlich auf theoretischen Überlegungen oder auf Versuchen mit diversen Vaterschafts- 
nachweisen basieren (Lefevre & Jonsson 1962, Parker 1970, Childress & Hartl 1972, 
Linley 1975, Lloyd 1979, Thornhill & Alcock 1983, Newport & Gromko 1984, Smith 
1984, Parker 1991). Für einen statistisch nachgewiesenen Fortpflanzungsvorteil des 
größten, des erst- oder letztkopulierenden Männchens wurde fast immer eine plausible 
theoretische Erklärung gefunden. Die morphologischen und physiologischen Ursachen 
(Mechanismus) blieben jedoch in der Regel ungeklärt. 


Die in Frage kommenden Ursachen lassen sich den Kategorien „weibliche Zuchtwahl‘“, 
„Konkurrenz der Männchen“, „Spermakonkurrenz“ und „Spermatozoenkonkurrenz“ 
zuordnen (Davey 1985, Eberhard 1985), die im folgenden kurz definiert und in Bezug 
auf ihr Vorkommen bei C. whitei diskutiert werden: 


a) Weibliche Zuchtwahl, 

wenn das Weibchen das Sperma eines Männchens bevorzugt in die Speicherorgane auf- 
nimmt oder zur Befruchtung der Eier verwendet, aktiv ausscheidet, auflöst oder ähnli- 
ches. 
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Voraussetzungen: Das Weibchen ist in der Lage die Spermaaufnahme und -abgabe aktiv 
zu beeinflussen, Sperma aus verschiedenen Kopulationen mehr oder weniger getrennt 
zu speichern und freizusetzen, bzw. Sperma aufzulösen. 


Effekt: Der Vaterschaftsanteil hängt von den Qualitäten des Männchens ab und ist 
unabhängig von der Reihenfolge der Kopulationen. 


Für weibliche Zuchtwahl noch während oder nach der Kopulation („cryptic female 
choice“ (Thornhill 1976b)) bestehen bei C. whitei mindestens zwei Möglichkeiten: 1) 
Die Weibchen besitzen die erforderlichen cuticulären Strukturen und Muskeln, um die 
Mündung der Spermathekengänge zu verschließen, so daß der Spermatophorenhals 
nicht eindringen kann (s. „Spermatransfer mittels Spermatophore“). Auf diese Weise 
wird eine Aufnahme von Sperma in die Spermatheken unterbunden. 2) Indem die Weib- 
chen die Spermatophoren aktiv ausscheiden, bestimmen sie über die Dauer des Sper- 
matransfers und damit über die in die Spermatheken aufgenommene Spermamenge. 


Es gibt keine Hinweise auf einen Mechanismus zur getrennten Speicherung von Sperma 
aus aufeinanderfolgenden Kopulationen. Wenn Spermatransfer in die Spermatheken 
stattfindet, dann gelangt das Sperma in alle drei Spermatheken. 


Da die Weibchen sehr häufig kopulieren, ist anzunehmen, daß zwischenzeitlich die 
gespeicherte Spermamenge reduziert wird (Diskussion 1.1). Auch dazu gibt es aber noch 
keine Befunde. 


b) Konkurrenz der Männchen, 


wenn ein Männchen das Sperma des Vorgängers mit den Genitalien ausräumt oder 
deplaziert. 


Voraussetzungen: Entsprechende Ausbildung der männlichen Genitalien und Zugäng- 
lichkeit der weiblichen Spermaspeicher. 


Effekt: Der Vaterschaftsanteil des letzten Männchens ist höher als der des Vorgängers. 


Da C. whitei-Weibchen oft in schneller Folge mehrmals hintereinander kopulieren, wäre 
es prinzipiell denkbar, daß ein Männchen das Sperma des Vorgängers deplaziert oder 
aus der Vagina ausräumt, wie es bei Odonaten beschrieben wurde (Waage 1979). Die 
hakenförmig nach innen gebogenen Epiphallusschaufeln scheinen dazu geeignet. Außer 
dem Befund, daß nie zwei Spermatophoren in einem Weibchen gefunden wurden, gibt 
es auf ein derartiges Ausräumen jedoch keinerlei Hinweise. Bereits in die Spermatheken 
aufgenommenes Sperma ist für die Genitalien eines nachfolgenden Männchens ebenso 
unerreichbar wie die Spermatozoen im ventralen Receptaculum. 


c) Spermakonkurrenz, 


wenn das Sperma eines Männchens durch das eines Nachfolgers aus den Speicherorga- 
nen des Weibchens verdrängt, oder innerhalb dieser Speicherorgane in eine ungünsti- 
gere Position verdrängt oder durch Sekrete des Nachfolgers abgekapselt wird. Als Sper- 
makonkurrenz gilt außerdem, wenn das Sperma eines Männchens durch das des Nach- 
folgers verdünnt wird. 


——S 
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Voraussetzungen: Sperma verschiedener Männchen gelangt in dieselben Speicheror- 
gane. 


Effekt: Der Vaterschaftsanteil des letzten Männchens ist höher als der des Vorgängers. 


Bei C. whitei gelangt das Sperma aus aufeinanderfolgenden Kopulationen in dieselben 
Speicherorgane. Eine Verdrängung des Sperma eines Vorgängers aus den Spermatheken 
hinaus ist auszuschließen, da in den engen Spermathekengängen ein gleichzeitiger Sper- 
matozoentransport in beide Richtungen nicht möglich ist. Daß das Sperma des Vorgän- 
gers innerhalb der Spermatheken in eine ungünstige Position verdrängt wird, ist laut 
Walker (1980) aufgrund ihrer rundlichen Form eher unwahrscheinlich. Für eine Abkap- 
selung von Spermatozoenmengen, wie es bei der Krabbe /nachus phalangium (Diesel 
1990) beschrieben ist, wurden keine Anzeichen gefunden. Wie sehr sich die Spermato- 
zoen verschiedener Männchen durchmischen, kann nicht beurteilt werden, da dies vom 
Grad der Spermatozoenbeweglichkeit innerhalb der Spermatheken abhängt. Wenn 
Durchmischung stattfindet, wird das in den Spermatheken verbliebene Sperma durch 
neu aufgenommenes verdünnt. Dann sinkt der Vaterschaftsanteil eines Männchens gra- 
duell mit jeder nachfolgenden Kopulation des Weibchens. 


Im Bereich des ventralen Receptaculum könnte Spermakonkurrenz in der Weise statt- 
finden, daß aus deformierten oder bereits deplazierten Spermatophoren ausströmende 
Spermatozoen in das ventrale Receptaculum eindringen. Wenn sie dort gegenüber den 
regulär aus den Spermathekengängen transferierten Spermatozoen zahlenmäßig über- 
wiegen, resultiert ein Vorteil des zuletzt kopulierenden Männchens bei der Befruchtung 
der unmittelbar nächsten Eier. 


d) Spermatozoenkonkurrenz, 
wenn individuelle Spermatozoen um die Befruchtung der Eier konkurrieren. 


Voraussetzungen: Sperma verschiedener Männchen gelangt in dieselben Speicheror- 
gane. 


Effekt: Der Vaterschaftsanteil ist unabhängig von der Reihenfolge der Kopulationen 
und von äußerlichen „Qualitätsmerkmalen“ des Männchens. 


Ob die Spermatozoen von C. whitei innerhalb der Spermatheken konkurrieren, hängt 
von ihrer Fortbewegungsfähigkeit innerhalb dieser Organe ab, die man bisher nicht ein- 
schätzen kann. Im Bereich des ventralen Receptaculum wäre die Möglichkeit zur Sper- 
matozoenkonkurrenz gegeben, indem das Spermatozoon das Ei befruchtet, welches aus 
einer etwa gleichwertigen Ausgangsposition am schnellsten die Strecke bis zur Mikro- 
pyle zurücklegt (Diskussion 1. 2). Außerdem könnte beim Eindringen der Spermato- 
zoen in das ventrale Receptaculum im Bereich des Cuticulaborstenfeldes eine Auslese 
stattfinden. 


Auch Konkurrenz unter den Spermatozoen eines einzigen Männchens ist denkbar (Mul- 
cahy 1975). Allerdings wird eine Einflußnahme des Spermatozoengenoms auf den Sper- 
matozoenphänotyp vom Männchen weitgehend unterdrückt (Sivinsky 1984), da agres- 
sive Konkurrenz unter den eigenen Spermatozoen sich negativ auf seine Nachkommen- 
zahl auswirken würde. 
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1.5. AbschlieBende Einschatzung des Fortpflanzungsverhaltens von C. whitei 


Walker (1980) schlagt verschiedene Griinde fiir mehrfache Kopulationen bei weiblichen 
Insekten vor, die hier auf ihr Zutreffen bei C whitei geprüft werden sollen: 


1. Auffüllen des Spermavorrats: 


Die Abschätzung in Teil 1.1 hat gezeigt, daß mehrere Kopulationen notwendig sind, um 
die ca. 2000 Eier zu befruchten, die ein Weibchen im Laufe seines Lebens legen kann. 
Allerdings läßt sich dadurch keine Kopulationshäufigkeit erklären, bei der das Verhält- 
nis von Kopulationen zu Eiablagen größer als 1 ist. 


2. Indirekte Investition des Männchens: 


a. Übertragung von Nährstoffen auf das Weibchen: 
Die Spermatophoren enthalten einen beträchtlichen Anteil an akzessorischen Sekreten, 
die auch in die Spermathekengänge transferiert werden. Es ist jedoch noch nicht 
geklärt, ob diese Investition des Männchens der Ernährung des Weibchens oder der 
Spermatozoen dient oder eine andere Funktion hat. 


b. Erhöhter Schutz vor Prädatoren: 

Ein erhöhter Schutz des Weibchens vor Räubern scheint kein plausibler Grund, da das 
Paar in der Regel nur sehr kurze Zeit zusammen bleibt. (Allerdings ist über die Abwehr- 
mechanismen der Diopsiden ebensowenig bekannt wie über ihre Feinde.) 


3. Reduktion des Zeit- und Energieverlusts durch männliche Belästigungen: 


Verhaltensbeobachtungen zufolge scheinen abgewiesene Männchen keine ernsthafte 
Belästigung für Weibchen darzustellen. Außerdem versuchen Männchen nach einer 
Kopulation oft erneut zu kopulieren, so daß ein Weibchen durch Erdulden einer Kopu- 
lation seine Situation nicht verbessern würde. 


4. Genetische Gründe: 


a. Größere genetische Diversität unter den Nachkommen: 

C. whitei ist kein an bestimmte Ressourcen angepaßter Spezialist. Die Eier werden an 
verrottendes Pflanzenmaterial gelegt, der Lebensraum an Bachufern im tropischen 
Regenwald ist witterungsbedingt starken Veränderungen unterworfen. Eine hohe geneti- 
sche Diversität der Nachkommen erhöht einerseits die Chancen, daß zumindest ein Teil 
der Nachkommen an die jeweiligen Bedingungen besser angepaßt ist, und erniedrigt 
andererseits die Konkurrenz unter den Nachkommen, da diese verschiedene Ressourcen 
nutzen können. Allerdings sollen nach Walker (1980) schon die Kopulationen mit eini- 
gen wenigen Männchen ausreichen, um das Weibchen mit nahezu dem gesamten Spek- 
trum der genetischen Diversität der Population zu versorgen. 


b. Genetische Überlegenheit des zuletzt kopulierenden Männchens: 

Um diesen Punkt nicht auf „sperm displacement“ zu beschränken, soll dieser Punkt 
hier so interpretiert werden, daß durch Spermakonkurrenz im weiteren Sinne ein gene- 
tisch überlegenes Männchen zum Vater der Nachkommen wird. Hierzu sind bei C. whi- 
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tei mehrere Möglichkeiten gegeben, die schon unter 1.4 der Diskussion abgehandelt 
wurden. 


Für die hohe Kopulationshäufigkeit bei C. whitei-Weibchen kommen also im wesent- 
lichen drei der von Walker (1980) vorgeschlagenen Gründe in Betracht: Daß (1) die von 
den Männchen übertragenen akzessorischen Sekrete dem Weibchen oder seinen Nach- 
kommen zugute kommen, daß (2) aufgrund der hohen Promiskuität einerseits eine 
hohe genetische Diversität der Nachkommen gewährleistet ist, und daß (3) andererseits 
im Weibchen Spermakonkurrenz (im engen oder weiteren Sinne) stattfindet. 


2. Vergleichende Aspekte des Reproduktionssystems von C. whitei 


Bisher wurden die weiblichen Geschlechtsorgane bei Überlegungen zur Phylogenie der 
Dipteren praktisch außer acht gelassen, während die männlichen Geschlechtsorgane 
eine wesentliche Rolle spielen (z. B.: Griffiths 1972). Dies liegt vermutlich einerseits 
daran, daß die sklerotisierten Teile der äußeren männlichen Geschlechtsorgane leichter 
zugänglich und durch Mazeration zu präparieren sind. Andererseits ist hier seitens der 
Taxonomen schon reichlich Vorarbeit geleistet worden, da gerade diese Organe morpho- 
logische Merkmale zur Artunterscheidung auf Gattungsebene bieten. 


Die Aufklärung der Phylogenie der acalyptraten Schizophora kommt jedoch mit den 
bisher verwendeten Merkmalen nurmehr schleppend voran (Griffiths 1972, Hennig 
1973, Steyskal 1974, McAlpine 1989, Griffiths 1990). Bei der Bildung von Familiengrup- 
pen ist man von einem Konsens noch weit entfernt, aber auch der Status der „Acalyp- 
trata“ als monophyletische Gruppe ist bis heute umstritten. Griffiths (1990) entkräftet 
die von McAlpine (1989) für den Grundplan der Acalyptrata angeführten Apomor- 
phien bis auf die zwei, die das innere weibliche Reproduktionssystem betreffen: 1) zwei 
von drei Spermatheken an einem gemeinsamen Gang und 2) ein ventrales Receptacu- 
lum. Und auch diese zwei Merkmale werden, ihren Wert als Autapomorphie der Aca- 
lyptrata betreffend, von Griffiths in Frage gestellt. Die vorliegende Untersuchung und 
das in Zusammenhang damit angestellte Literaturstudium erlauben eine Einschätzung 
der Eignung von Merkmalen der inneren weiblichen Geschlechtsorgane, namentlich der 
Spermatheken, des ventralen Receptaculum und der Vagina für derartige phylogeneti- 
sche Überlegungen. Außerdem wird diskutiert, inwieweit das Auftreten einer Spermato- 
phore in diesem Zusammenhang Hinweise erbringen kann. 


2.1 Spermatheken 


Die Hoffnung, daß Form und Anzahl der Spermatheken bei den Schizophora manchen 
wichtigen Hinweis auf phylogenetische Verwandtschaftsbeziehungen liefern könnten 
(Hennig 1958), hat sich bis heute nicht erfüllt, obwohl die Literatur zahlreiche Befunde 
dazu enthält. Wohl aufgrund ihrer meist starken Sklerotisierung sind gerade die Sper- 
matheken der Teil der inneren weiblichen Geschlechtsorgane, der am häufigsten (leider 
meist als einziger) abgebildet oder beschrieben wurde. Es zeigt sich aber, daß die Sper- 
matheken in ihrer Anzahl und Form einer starken, bisher vom funktionellen Aspekt her 
ungeklärten Divergenz und Konvergenz unterliegen. 
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Tab.2: Anzahl der Spermatheken (0, 1, 2, 3, 4) und Vorkommen eines ventralen Receptaculum (vR) 
bzw. einer Spermatophore (Sp) in den Familien der Diptera. Das System der Nematocera und 
aschizen Brachycera entspricht mit leichten Veränderungen dem von Steyskal (1974), das der Schi- 
zophora folgt McAlpine (1989). 


Überfamilie Familie 0 1 2 3 4 vR Sp Qellenangabe 

Nematocera 

Tipuloidea Tipulidae e re i3 
Trichoceridae € 4 

Psychodoidea Psychodidae © e © 4, 9, 54 
Nymphomyiidae 

Tanyderoidea Tanyderidae 
Ptychopteridae 

Blephariceroidea Blephariceridae e © 4 
Deuterophlebiidae 

Culicoidea Dixidae 4 
Chaoboridae ° e 4 
Culicidae e © 2,9 


Chironomoidea Thaumaleidae 


Simuliidae e e 2, 4, 9, 52 
Ceratopogonidae ee e © e 4, 6, 11, 12 
Chironomidae e © e 2,4,13 
Pachyneuroidea Pachyneuridae 
Perissommatidae 
Bibionoidea Bibionidae © © gë 2 3 2800681 
Anisopodidae e © 4 
Mycetophilidae e 1, 2,4 
Cecidomyiidae ee e © 4,8 
Brachycera 
Xylophagoidea Xylophagidae © 14 
Stratiomyoidea Stratiomyidae e © lo Za Sp ilé 
Xylomyidae © 14 
Tabanoidea Tabanidae © 1, 2,3,9 
Pelecorhynchidae e 4 
Rhagionidae 2, 4 
Nemestrinoidea Nemestrinidae e 4 
Acroceridae 
Bombyliidae e 1, 283, Sale 
Asiloidea Asilidae 1, 2, 3, 18.028 
Therevidae e oe SE 
Scenopinidae e y 152 
Mydidae e 17 


Apioceridae e 4 





Uberfamilie 


Empidoidea 


Lonchopteroidea 


Phoroidea 


Platypezoidea 
Syrphoidea 


Familie 


Empididae 
Dolichopodidae 
Lonchopteridae 


Phoridae 
Sciadoceridae 
Ironomyiidae 


Platypezidae 
Syrphidae 
Pipunculidae 


ÈE Nematocera + aschize 
Brachycera (44 Familien): 


Schizophora 


Nerioidea 


Diopsoidea 


Conopoidea 


Tephritoidea 


Lauxanioidea 


Micropezidae 
Neriidae 
Cypselomatidae 


Tanypezidae 
Strongylophthal- 
myiidae 
Somatiidae 
Psilidae 
Nothybidae 
Megamerinidae 
Syringogastridae 
Diopsidae 
Conopidae 


Lonchaeidae 
Otitidae 
Platystomatidae 
Tephritidae 
Pyrgotidae 
Tachiniscidae 
Richardiidae 
Pallopteridae 
Piophilidae 
Lauxaniidae 
Eurychoromyiidae 
Celyphidae 
Chamaemyiidae 


12 


17 


3 


22 


4 
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vR Sp Qellenangabe 


1, 2, 3, 14 
1, 2, 4 

2, 56 

2, 21, 56 


2.36 


#2, 3,22,56 
23756 


2, 14, 56, 59 
14, 56 
14, 56 


14, 24, 56 
14, 56 


2, 14, 24, 56 

14 

14, 58 

14 

225. 26.056 

2, 14, 56 

203 021.228,.50 
1.283,28, 29, 56 
i 2, 28, Gl 

28, 30. 31, 32,56 
56 


56 
56 
De 25,50 


2, 14, 28, 33, 34, 56 


56 
60 
2.24, 28,50 
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Uberfamilie Familie 2 4 vR Sp Qellenangabe 
Sciomyzoidea Coelopidae 2, 3, 56 
Dryomyzidae e 35, 56 
Helosciomyzidae 
Sciomyzidae © 1, 2, 3, 56 
Ropalomeridae e 56 
Sepsidae o e 2, 3, 24, 36, 56 
Opomyzoidea Clusiidae © e 2, 56 
Acartophthalmidae 
Odiniidae ® 2, 56 
Agromyzidae © © 2, 28, 35, 56 
Fergusoninidae 
Opomyzidae e 2, 28, 56 
Anthomyzidae © © 2, 28, 56 
Aulacigastridae e e 2, 56 
Periscelididae e 2, 56 
Neurochaetidae 
Teratomyzidae 
Xenastelidae 
Asteiidae e © 56 
Carnoidea Australimyzidae 
Braulidae 14, 56 
Carnidae e 56 
Tethinidae © © 2, 28, 56 
Canacidae © 2, 28, 56 
Milichiidae KH © 2, 56 
Risidae 
Cryptochaetidae e o 2, 28, 38, 56 
Chloropidae e e 2, 39, 40, 56 
Sphaeroceroidea Heleomyzidae o © © 2, 3, 56 
Trixocelididae 2, 56 
Rhinotoridae e 56 
Mormotomydiidae 
Chyromyidae Ə 28, 56 
Sphaeroceridae e e 2, 3, 28, 56, 57 
Ephydroidea Curtonotidae 3 56 
Camillidae o e 56 
Drosophilidae © © 2, 3, 41, 42,435 56 
Diastatidae e o 2, 56 
Ephydridae e e 2, 56 
È acalyptrate Schizophora 
(64 Familien) 44 22 9 30 


> 


Uberfamilie Familie 0 1 2 3 4 vR Sp Qellenangabe 

Calyptrata 

Hippoboscoidea Glossinidae e G B 53. 55 
Hippoboscidae © © 44 
Streblidae © 44 
Nycteribiidae © 44 

Muscoidea Scatophagidae © 56 
Anthomyiidae © 3, 45, 46, 56 
Fanniidae 
Muscidae eo © 2.3.4756 

Oestroidea Calliphoridae © © 1, 48, 56 
Mystacinobiidae 
Sarcophagidae © 1, 48, 50, 56 
Rhinophoridae © 56 
Tachinidae e 1, 51, 56 
Oestridae © 23,50 

È Calyptrata (14 Familien) Ol) 7 © Ome 

È Schizophora (78 Familien) Ds sl 31 10 

È Diptera insgesamt (122 Familien) 4 17 68 53 10 


Quellenangaben: 1 Dufour (1851); 2 Sturtevant (1925, 1926); 3 Wesché (1906); 4 McAlpine et al. (eds.) (1981) 
(die Autoren der einzelnen Kapitel sind nicht gesondert aufgefiihrt); 5 Leppla et al. (1975); 6 Linley (1981 a); 
7 eigene Untersuchung an Dilophus febrilis ergab Vorkommen von 2 Spermatheken und Spermatophore; 8 Met- 
calfe (1933); 9 Imms (1977); 10 Cook (1965); 11 Wirth & Williams (1954); 12 Pomeranzew (1932); 13 Nielsen 
(1959); 14 McAlpine & Wood (eds.) (1989) (die Autoren der einzelnen Kapitel sind nicht gesondert aufgeführt); 
15 Mühlenberg (1970); 16 Theodor (1983); 17 Jahn (1930); 18 Owsley (1946); 19 Reichhard (1929); 20 Theodor 
(1976); 21 Disney & Kistner (1990); 22 Gilbert (1986); 23 Harris (1966); 24 Hennig (1958); 25 Feijen (1989); 26 
eigene Untersuchung an Cyrtodiopsis whitei ergab Vorkommen von 3 Spermatheken, ventralem Receptaculum 
und Spermatophore; 27 McAlpine (1960); 28 Hardy (1980); 29 Klostermeyer & Anderson (1976); 30 Dodson 
(1978); 31 Kobayashi (1934); 32 Petri (1910); 33 Oelerich (miindliche Mitteilung, 1990); 34 Yarom (1990); 35 Otro- 
nen & Siva-Jothy (1991); 36 eigene Untersuchung an Sepsis spec. ergab Vorkommen von 2 Spermatheken und 
ventralem Receptaculum; 37 Melis (1935); 38 Thorpe (1934); 39 Schwartz (1965); 40 Adams & Mulla (1967); 41 
Nonidez (1920); 42 Miller (1965); 43 Shorrocks (1972); 44 Ulrich (1963); 45 Bremer & Kaufmann (1931); 46 Steys- 
kal (1969); 47 Tulloch (1906); 48 Smith et al. (1988); 49 Brat & Chaudhry (1971); 50 Abasa (1972); 51 Leydig 
(1867); 52 Davies (1965); 53 Pollock (1970); 54 Hennig (1973); 55 Kokwaro et al. (1981); 56 McAlpine et al. (ed.) 
(1987) (die Autoren der einzelnen Kapitel sind nicht gesondert aufgeführt); 57 Lachmann (mündliche Mitteilung, 
1992); 58 eigene Untersuchung an Megamerina dolium ergab Vorkommen von 2 Spermatheken und ventralem 
Receptaculum; 59 eigene Untersuchung an Mimegralla spec. ergab Vorkommen von 2 Spermatheken an einem 
Gang und ventralem Receptaculum; 60 eigene Untersuchung an Spaniocelyphus umzundusia ergab Vorkommen 
von 2 Spermatheken; 61 eigene Untersuchung an Traphera apicalis ergab Vorkommen von 2 Spermatheken und 
ventralem Receptaculum. 
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Verschiedene Autoren halten drei Spermatheken fiir ein Grundbauplanmerkmal der 
Diptera als Ganzes (Downes 1968, Hennig 1973), oder einzelner Teilgruppen der Dip- 
tera (Acalyptrata (McAlpine 1989), Cyclorrhapha (Griffiths 1990)). Hennig (1958) 
schränkte jedoch selbst ein, daß es für seine Annahme von 3 Spermatheken für den 
Grundbauplan der Schizophora keine hinreichende Begründung gebe. Ein häufig ver- 
wendetes Argument ist, daß die Spermathekendreizahl in der entsprechenden Dipteren- 
gruppe am häufigsten gefunden wird. Nach dem im Rahmen dieser Untersuchungen 
angestellten Literaturstudium kommen zwei Spermatheken in sehr viel mehr Familien 
der Acalyptrata vor als drei (Tab.2). Auch bei den restlichen Dipteren (Nematocera + 
aschize Brachycera’), Calyptrata) kommen drei Spermatheken nur wenig häufiger vor 
als zwei. Eine Gruppierung in Zusammenhang mit den aktuellen Überfamilien (Steys- 
kal 1974, McAlpine 1989) läßt sich nicht erkennen. 


Auf der anderen Seite kommen oft innerhalb einer Familie oder sogar Gattung verschie- 
dene Spermathekenzahlen vor (Tab.2). So haben nach Feijen (1989) Diopsiden in der 
Regel 3 Spermatheken an 2 Gängen. In den Gattungen Diasemopsis, Chaetodiopsis, 
Trichodiopsis und Cobiopsis gibt es aber nur 2 Spermatheken an je einem Gang, und 
bei einer Art von Cladodiopsis hängt eine kleine vierte Spermathek an dem Gang, der 
auch die verdoppelte Spermathek trägt (Feijen 1989). Auch innerhalb der Gattung Cyr- 
todiopsis gibt es laut Tan (1965) eine Ausnahme, Cyrtodiopsis quinqueguttata, die nur 
2 Spermatheken besitzt. 


Eine innerartliche Variabilität der Spermathekenzahl von 2—3 ist bei Drosophila mela- 
nogaster beschrieben (Miller 1965, Shorrocks 1972). Während bei C. whitei mit bisher 
nur einer Ausnahme immer der rechte Spermathekengang zwei Spermatheken trägt, 
kann die gepaarte Spermathek bei Tetanops myopaeformis, Drosophila melanogaster 
und Psila lateralis links oder rechts vorkommen (Klostermeyer & Anderson 1976). 


Nicht viel anders sieht es mit der Spermathekenform aus. Bei den Diopsiden sind 
sowohl bedornte Formen als auch glatte, runde Formen bekannt, mit oder ohne ins 
Lumen hineinragenden Gangansatz (Tan 1965, Feijen 1989). Eine noch viel stärkere 
innerfamiliäre Vielfalt der Spermathekenformen wurde zum Beispiel bei Asilidae (The- 
odor 1976), Bombyliidae (Mühlenberg 1970, Theodor 1983) und Pipunculidae (Harris 
1966) beschrieben. Innerhalb dieser Familien reicht das Spektrum von mehr oder weni- 
ger runden Formen mit und ohne Eindellung bis hin zu extrem tubulären. 


Aus diesen Befunden geht hervor, daß die Spermatheken mit ihrer starken Veränderlich- 
keit ein eher ungeeignetes Merkmal darstellen, um die verwandschaftlichen Zusammen- 
hänge der Diptera auf höherer taxonomischer Ebene zu untersuchen. 


2.2 Ventrales Receptaculum 


Einige Autoren halten es für möglich, daß das ventrale Receptaculum eine Autapomor- 
phie der Acalyptrata darstellt (Hennig 1973, McAlpine 1989). Tatsächlich ist bei vielen 


5) Als „aschize Brachycera“ wird hier der paraphyletische Rest bezeichnet, der von den Brachyce- 
ren nach Ausschluß der Schizophora übrigbleibt. Er umfaßt die vermutlich ebenfalls paraphyle- 
tischen „Brachycera Orthorrhapha“ und „Cyclorrhapha Aschiza“. Auch für die „Nematocera“ 
gilt Paraphylie als wahrscheinlich. 
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Acalyptrata, und nur dort, ein ventrales Receptaculum bekannt (Tab.2), jedoch leider 
nur in wenigen Fällen genauer beschrieben. Es ist nur selten ersichtlich, inwieweit die 
verschiedenen Bezeichnungen, „ventrales Receptaculum‘, „Befruchtungskammer“, 
„Bursa copulatrix“, etc., der verschiedenen Autoren homologe, funktionell vergleich- 
bare, oder in Struktur und Funktion völlig verschiedene Organe bezeichnen. 


We 






er 
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Abb.45: Innere weibliche Geschlechtsorgane von Sepsis spec. (Sepsidae), Totalpraparat in Polyvinyllacto- 
phenol mit Direkttiefschwarz. Lateralansicht von links; Einsatz: craniale Region der Vagina. 

Op: Ovipositor, Spg: Spermathekengänge, Spt: Spermathek, St: Stilett, vA: ventrale Aussackung, vR: 
ventrales Receptaculum. 
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Dem ventralen Receptaculum von C. whitei in Lage, Funktion, und gekammerter Struk- 
tur entsprechende Organe sind bei einigen Tephritidae (,,ventral receptacle“ bei Rhago- 
letis pomonella (Dean 1935), „morula gland“ bei Strumeta tryoni (Drew 1968), ,,fertili- 
zation chamber“ bei Dacus oleae (Solinas & Nuzzaci 1984)) und Otitidae (,,ventral 
receptacle“ bei Tetanops myopaeformis (Klostermeyer & Anderson 1976)) beschrieben. 
Eigene Untersuchungen erbrachten darüberhinaus ähnliche Befunde bei weiteren Teph- 
ritidae und bei Sepsidae. Bei den von mir untersuchten Arten C. whitei, Ceratitis capi- 
tata, Rhagoletis cerasi und Sepsis spec. (Abb.45) umfaßt die morphologische Ahnlich- 
keit dickwandige, jedoch nicht sklerotisierte, rundliche Cuticulakammern in gefächerter 
Anordnung sowie das Vorkommen von Cuticulaborstenfeldern im zuführenden Gang. 
Es scheint zunächst unwahrscheinlich, daß es sich hierbei um mehrfache Konvergenz 
handelt. 


Caudal des gekammerten ventralen Receptaculum besitzt Sepsis eine weitere, dünnwan- 
dige Aussackung (Abb.45), die ihre Entsprechung bei C. whitei in einer an gleicher 
Stelle gelegenen, relativ unauffälligen Falte findet (ventrale Aussackung, Kap. ,,Va- 
gina“). Die ventrale Bursa copulatrix von Tetanops myopaeformis (Klostermeyer & 
Anderson 1976) hingegen dürfte hier für eine Homologie nicht in Frage kommen, da 
sie caudal von der verdickten Intima des „Sacculus“ (Diskussion 2.3) inseriert. 


Die Beantwortung der Frage, ob und mit welcher dieser Strukturen die ventralen Recep- 
tacula anderer Acalyptrata, etwa das tubuläre, dünnwandige ventrale Receptaculum von 
Drosophila melanogaster (Nonidez 1920, Miller 1965) oder das einkammrige, stark 
sklerotisierte ventrale Receptaculum der Ephydridae (Sturtevant 1926), homolog sind, 
könnte zu wertvollen Hinweisen auf die Verwandtschaft der Acalyptrata führen. 


Bei den Calyptrata findet sich ein dem ventralen Receptaculum von C. whitei in Lage 
und Funktion entsprechendes Organ in der Befruchtungskammer von Musca domestica 
(„fertilization chamber“, Leopold et al. 1978). Das Dach dieser Befruchtungskammer 
trägt innen hexagonal angeordnete Cuticuladornen, deren Basen durch Stege verbun- 
den sind. Denkt man sich diese Stege an den Dornen entlang emporgewachsen, so 
kommt man zu Cuticulakammern, deren Trennwände in Cuticuladornen auslaufen, wie 
es bei C. whitei der Fall ist. Auch im ventralen cranialen Bereich der Vaginae von Calli- 
phora erythrocephala (Graham-Smith 1938) und Glossina austeni (Pollock 1974) sind 
mit Cuticuladornen versehene Bereiche beschrieben. Sollten die genannten Strukturen 
mit dem ventralen Receptaculum von C. whitei homolog sein, so wäre dadurch der Sta- 
tus des ventralen Receptaculum als mögliche Autapomorphie der Acalyptrata (McAl- 
pine 1989) stark in Frage gestellt. Hier sind Vergleiche mit weiteren Calyptrata und mit 
verschiedenen aschizen Brachycera unerläßlich. 


2.3 Vagina 


Aufgrund der vorliegenden morphologischen und funktionellen Befunde kann ein 
Homologisierungsvorschlag für die verschiedenen Vaginabereiche von C. whitei mit 
denen anderer bereits gut untersuchter Dipterenarten vorgelegt werden: 
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a) Der caudal vom sklerotisierten Ring gelegene Teil der „Vagina“ von C. whitei (Defini- 
tion s. dort) dürfte dem bei Calliphora erythrocephala (Brüel 1897, Graham-Smith 
1938) als „Vagina“ bezeichneten Bereich der Genitalkammer entsprechen. Die vergliche- 
nen Bereiche besitzen keine Ringmuskulatur, werden bei der Kopulation mehr oder 
weniger aus der Vulva hervorgestülpt, und werden durch dorsal und ventral ansetzende 
Muskelzüge in die Ruhelage zurückgezogen. Bei Sepsis punctum könnte dieser Bereich 
dem handschuhfingerartig hervorstülpbaren Ovipositor (Kiontke 1989) entsprechen, an 
dem ebenfalls dorsal und ventral ansetzende Muskelzüge gefunden wurden. Auch bei 
Drosophila melanogaster ist der caudale Teil der Vagina frei von Ringmuskulatur (Mil- 
ler 1965), und Drosophila caputidis besitzt einen hervorstülpbaren Oviprovector (Gri- 
maldi 1976), der obiger Region entsprechen könnte. 


b) Der restliche Teil der Vagina von C. whitei, von ihrem cranialen Ende bis zum cauda- 
len Ende des sklerotisierten Ringes, kann dementsprechend mit dem oft als „Uterus“ 
bezeichneten cranialen Teil der Genitalkammer von Calliphora und Drosophila vergli- 
chen werden. Er ist in allen Fällen mit einer starken Ringmuskulatur versehen. Schwie- 
rigkeiten bei der Homologisierung scheinen zunächst die paarigen dorsalen Uterus- 
taschen von Calliphora zu bereiten. Glücklicherweise hat jedoch Brüel (1897) die Onto- 
genese dieser Taschen detailliert untersucht: Sie gehen aus zwei Spalten hervor, die einen 
großen dorsalen Vorsprung zwischen der Genitalpapille und der Vulva lateral begren- 
zen, und die später größtenteils geschlossen werden. Dieser dorsale Vorsprung in Brüels 
Beschreibung ist der dorsalen medianen Falte bei C. whitei sehr ähnlich, so daß hier 
eine Homologie zumindest denkbar ist. 


Bei C. whitei und einigen anderen Dipterenarten liegt in diesem cranialen Teil der 
Vagina ventral eine mehr oder weniger starke Sklerotisierung vor, deren Vorhandensein 
und Form sich besonders für einen Vergleich anbietet. Bei C. whitei hat diese Skleroti- 
sierung die Form eines längsovalen Ringes, an dem ein wesentlicher Teil der Vaginamus- 
kulatur inseriert. Ringförmige Sklerite in dieser Region sind auch bei Canacidae (Wirth 
1989) und den Phoridae (Brown 1988) beschrieben. Bei Tetanops myopaeformis (Otiti- 
dae) erscheint die Intima des cranialen Teils der Vagina (,,Sacculus“) ventral braun skle- 
rotisiert (Klostermeyer & Anderson 1976). Bei Sepsis punctum liegt ein als „Stilett“ 
bezeichnetes Sklerit in der ventralen Wand der Vagina, welches bei hervorgestülptem 
Ovipositor dessen caudale Begrenzung bildet (Kiontke 1989), ähnlich der Hinterkante 
des sklerotisierten Ringes von C. whitei bei der Kopulation. Auch bei Calliphora ery- 
throcephala sind in der ventrolateralen Wand der Vagina Sklerotisierungen ausgebildet, 
die diese im hervorgestülpten Zustand während der Kopulation stützen (Graham-Smith 
1938). Diese sind jedoch in ihrer Lage relativ zur Vaginamuskulatur nicht mit dem skle- 
rotisierten Ring von C. whitei zu vergleichen. 


Eine vergleichende Untersuchung der Vaginae darf sich nicht auf die Morphologie von 
sklerotisierten Strukturen beschränken, sondern muß die Muskulatur und die Funktion 
der entsprechenden Teile, beispielsweise die Ausstülpbarkeit der Vagina bzw. die Ausbil- 
dung eines Ovipositors mit einbeziehen. Sie könnte möglicherweise sowohl ausreichend 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufweisen, um für phylogenetische Betrach- 
tungen gerade auf der Ebene höherer Taxa von Bedeutung zu sein. 
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2.4 Spermatophore 


Spermatophoren werden von vielen Autoren als ein primitives Merkmal der Insecta ein- 
gestuft (Khalifa 1949, Davey 1960, Hinton 1964, Alexander 1964). Ihr Vorkommen ist 
in fast allen Insektenordnungen beschrieben (Tabelle 3). In vielen Ordnungen kommen 
jedoch neben spermatophorenbildenden Arten auch solche vor, die freies Sperma tiber- 
tragen, ja manchmal ist dieser Unterschied schon bei nahe verwandten Arten zu ver- 
zeichnen (Khalifa 1949). Dies ließe sich durch eine mehrfache konvergente Reduktion 
der Spermatophore erklären, oder auch durch deren konvergente Neuentwicklung. 


Lange Zeit wurde angenommen, daß die relativ „hochentwickelten“ Antliophora 
(Siphonaptera + Mecoptera + Diptera) die Spermatophorenbildung ganz aufgegeben 
hätten, zugunsten der Übertragung von freiem Sperma (Hennig 1973). Spermatopho- 
renfunde bei einigen Nematocera (Ceratopogonidae (Pomeranzew 1932), Simuliidae 
(Rubzow 1959) Chironomidae (Nielsen 1959) und möglicherweise Thaumaleidae (Dow- 
nes 1968)) und der Mecoptere Boreus westwoodi (Mickoleit 1974) wurden als konver- 
gente Neuentwicklungen gedeutet. Der „mating plug“ von Anopheles gambiae wurde 
von Giglioli (1966) als evolutionärer Vorgänger oder Überrest einer Spermatophore 
interpretiert. 

1970 beschrieb Pollock die erste Spermatophore einer calyptraten Brachycere (Glossina 
austeni). 1972 fügte er die Spermatophore einer Bibionide (Plecia nearctica) hinzu und 
diskutierte Spermatophoren als ein primitives Merkmal der Diptera (Pollock 1972, 


Tab.3: Vorkommen von Spermatophoren (Sp) bei den Insecta. @ steht für bisher erbrachte Nach- 
weise, ? steht für einen noch fraglichen Nachweis. 





Ordnung Sp Quellen- Ordnung Sp Quellen- 
angabe angabe 
Collembola © 1,3,7 Psocoptera e 123 
Protura Phthiraptera © 1,3 
Diplura © 1,3 Hemiptera e 1,230 
Archaeognatha e 1,3 Thysanoptera 2 1 
Zygentoma o 1,3 Strepsiptera 
Ephemeroptera e 1 Coleoptera e 152,352 
Odonata e 1,2 Rhaphidioptera e 3 
Plecoptera © 4 Megaloptera e 3 
Embioptera © 3 Neuroptera e 152,37] 
Phasmida © 1273 Hymenoptera e 1,2380 
Orthoptera © TSN Trichoptera © Sy 
Grylloblattaria Lepidoptera e 1:2,37 
Dermaptera o 7 Mecoptera e 1,6 
Dictyoptera e 52.37 Siphonaptera 
Zoraptera Diptera © 1,2,3,7 


Quellenangaben: 1 Mann (1984); 2 Gerber (1970); 3 Tuzet (1977); 4 Zwick (1980); 5 Davey (1960); 6 Mickoleit 
(1974); 7 Thornhill (1976b). 
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Abb.46: Spermatophoren von verschiedenen Dipteren. (a) Dilophus febrilis (Bibionidae), eigene Unter- 
suchung; (b) Culicoides melleus (Ceratopogonidae) nach Linley & Adams (1971); (c) Glyptotendipes 
paripes (Chironomidae) nach Nielsen (1959); (d) Simulium salopiense (Simuliidae) nach Davies (1965); 
(e) Glossina morsitans (Glossinidae) nach Kokwaro et al. (1981); (f) Cyrtodiopsis whitei (Diopsidae), 
eigene Untersuchung. 
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1974). Er nahm an, daß auch bei anderen Brachycera letztendlich Spermatophoren 
gefunden wiirden. 


Die Erwähnung einer Spermatophore von Drosophila melanogaster (Fowler 1973 zitiert 
in diesem Zusammenhang falschlicherweise Hinton 1963, die Aussage geht aber offen- 
sichtlich auf DeVries 1964 zurück) wurde inzwischen widerlegt (Gromko et al. 1984). 
Die Entdeckung der Spermatophore von C. whitei scheint jedoch nunmehr fiir Pollocks 
Annahme zu sprechen. Derzeit sind Spermatophoren in zwei verschiedenen Entwick- 
lungslinien der Nematocera und in jeweils einer Familie der acalyptraten und der calyp- 
traten Brachycera bekannt (Tab.2 und 4). Da die Schwestergruppen der Cyclorrhapha 
und der Brachycera nicht bekannt sind, lassen sich aus dieser Verteilung keine phyloge- 
netischen Schlußfolgerungen ziehen. Wenn jedoch die Spermatophore von Boreus west- 
woodi mit berücksichtigt wird, scheint die Frage, ob und wie oft Spermatophoren 
innerhalb der Antliophora konvergent neu entstanden sind, doch berechtigt. 


Pollock (1972) wies darauf hin, daß bisher kein gesicherter Fall einer Spermatophoren- 
neuentwicklung bekannt ist. Hingegen ist die konvergente Reduktion der Spermato- 
phore innerhalb mehrerer Insektenordnungen zu verzeichnen. Der Übergang von der 
vom Männchen vorgeformten Spermatophore zur erst innerhalb der weiblichen 
Geschlechtsorgane geformten Spermatophore und weiter zur direkten Übertragung 
flüssigen Spermas in die weiblichen Receptacula wird allgemein als evolutive Höherent- 
wicklung angesehen (Gerber 1970, Khalifa 1949, Parker 1970, Weidner 1982, Mann 
1984). 


Die verschiedenen Spermatophoren der Diptera lassen sich hypothetisch in eine derar- 
tige Entwicklungsreihe einordnen, wenn auch betont werden muß, daß ihre eventuelle 
Homologie bisher völlig ungeklärt ist. Während bei den spermatophorenbildenden 
Nematocera die Spermatophore ganz oder teilweise außerhalb des Weibchens verbleibt, 
wird sie bei den beiden spermatophorenbildenen Brachycera im cranialen Teil der 
Vagina abgesetzt (Tab.4). Diese Verlagerung entspricht der obigen Entwicklungsrich- 
tung. Sie könnte gleichzeitig mit der evolutiven Verlagerung der Mündung der Sperma- 
thekengänge nach innen einhergegangen sein. Bei den Nematocera wird die Spermato- 
phore mehr oder weniger im paarigen Anfangsteil des Ductus ejaculatorius der Männ- 
chen vorgeformt und durch einen relativ weiten Ductus ejaculatorius ohne Sperma- 
pumpe übertragen (Linley 198la). Daß die fertige Spermatophore ein Verschmelzungs- 
produkt aus ursprünglich zwei Spermakammern ist, läßt sich manchmal noch an ihrer 
Form erkennen. Bei C. whitei hingegen werden verschiedene Sekrete nacheinander 
durch einen wesentlich schmäleren Ductus ejaculatorius mittels einer Spermapumpe in 
die Vagina des Weibchens übertragen, wo eine einkammerige Spermatophore entsteht. 
Bei Glossina austeni liegen widersprüchliche Befunde vor: Laut Pollock (1972) wird die 
Spermatophore erst im Weibchen geformt, während Tibayrenc & Itard (1970) angeben, 
daß die Spermatophore im Männchen vorgeformt wird. Die von Pollock (1974) bei 
Glossina austeni als „ejaculatory pump“ bezeichnete Struktur ist ein Teil des Aedeagus 
und nicht mit der Spermapumpe von C. whitei homolog. Bei Glossina pallidipes ist der 
innerartliche Wechsel von der Spermatophorenbildung zur Übertragung freien Spermas 
beschrieben, wobei es sich um eine alternative Strategie handeln soll, für den Fall, daß 
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kein akzessorisches Driisensekret zur Verfiigung steht (Jaenson 1979). Es ware denkbar, 
dall hier der letzte Schritt der Spermatophorenreduktion nach dem oben genannten 
Schema erreicht ist. 


Es gibt bereits aus anderen Familien der Acalyptrata Befunde, die auf das Vorkommen 
von mehr oder weniger reduzierten Spermatophoren hinweisen konnten. So wurde 
sowohl bei Sepsis punctum (Kiontke 1989) als auch bei Dryomyza anilis (Otronen 1991) 
beschrieben, daß die in der Vagina abgesetzte Spermamenge von einer Gallerte bzw. 
durchsichtigen Fliissigkeit umgeben ist. Weitere Untersuchungen der Spermatophoren 
der Diptera könnten interessante Ergebnisse erbringen: Etwa Hinweise auf einen Selek- 
tionsdruck, unter dem Spermatophoren mehrfach konvergent entwickelt wurden, oder 
vielleicht die Einstufung der Spermatophore als urspriingliches Merkmal der Diptera. 


2.5 Abschließende Einschätzung der Eignung von Merkmalen der inneren weiblichen 
Geschlechtsorgane und der Spermatophore für vergleichende Untersuchungen zur Klä- 
rung höherer Verwandtschaftsbeziehungen 


Die äußeren männlichen Geschlechtsorgane der Insekten unterliegen meist einer star- 
ken Divergenz und werden deshalb von Taxonomen gerne zur Artbestimmung herange- 
zogen, während sie zur Klärung übergeordneter Verwandschaftsbeziehungen eher unge- 
eignet sind. Im Gegensatz dazu ist die Divergenz der inneren weiblichen Geschlechts- 
organe der Insekten im allgemeinen weit geringer (Eberhard 1985). In den vorangegan- 
genen Kapiteln wurden einige Merkmale der inneren weiblichen Geschlechtsorgane der 
höheren Dipteren diskutiert, die für den Vergleich auf der Ebene höherer Taxa geeignet 
erscheinen. Besonders im Bereich des ventralen Receptaculum bestehen auf Familienni- 
veau in Lage, Form und Struktur ausreichend Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um 
eine Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen zu erhoffen. Ähnliches gilt für den her- 
vorstülpbaren Teil der Vagina und die Sklerotisierung in der ventralen Vaginawand. 
Hingegen erweist sich gerade das Merkmal, das bisher am häufigsten beschrieben 
wurde, die Spermathekenzahl, als eher ungeeignet für derartige Untersuchungen. Sie 
variiert innerhalb der Familien und Gattungen (Tab.2), ja teilweise sogar innerhalb 
einer Art. Ob das Vorkommen von Spermatophoren für phylogenetische Überlegungen 
ein aussagekräftiges Merkmal darstellen kann, werden erst zukünftige Untersuchungen 
zeigen. 


Über die systematische Stellung der Diopsidae herrscht noch Uneinigkeit. Sie werden 
von verschiedenen Autoren (Hennig 1958, Prado 1969, McAlpine 1989) in die nähere 
Verwandtschaft der Syringogastridae, Megamerinidae, Nothybidae, Psilidae, Somatii- 
dae, Strongylophthalmyiidae und Tanypezidae gestellt (Tabelle 2), während Griffiths 
(1972, 1990) diese Gruppe für heterogen hält. Leider liegen bisher aus keiner weiteren 
Familie dieser Gruppe ausreichend Befunde über die inneren Geschlechtsorgane der 
Weibchen vor, um eine Stellungnahme zu ermöglichen. In der weiteren Verwandtschaft 
(Nerioidea, Conopoidea und Tephritoidea (McAlpine 1989)) ist nur der Vergleich mit 
einigen Tephritoidea (Dean (1935), Klostermeier & Anderson (1976), Solinas & Nuzzaci 
(1984)) möglich, der bemerkenswerte Ähnlichkeiten im Bereich des ventralen Recepta- 
culum ergibt (s.o.). Diese Ähnlichkeiten werden aber auch mit den Sepsidae (eigene 
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Untersuchung) geteilt. Während aus dem von McAlpine (1989) vorgeschlagenen System 
keine nähere Verwandtschaft der Diopsidae mit den Sepsidae erkennbar ist, hält es 
Griffiths (1989) für möglich, daß beide Familien den Sciomyzoidea zuzuordnen sind. 
In diesem Zusammenhang könnte auch von Bedeutung sein, daß der Ovipositor der 
Sepsidae (handschuhfingerartige Ausstülpung der Vagina) viel eher als der der Tephriti- 
dae (letzte Abdominalsegmente modifiziert) bei C. whitei seine Entsprechung findet 
(Diskussion 2.3). 


Noch sind keine neuen Aussagen über die Verwandtschaftsverhältnisse der Diopsidae 
und der anderen Acalyptrata möglich. Doch scheint die Untersuchung der inneren 
weiblichen Geschlechtsorgane weiterer acalyptrater Familien in dieser Richtung vielver- 
sprechend. 


ZUSAMMENFASSUNG 


Die Morphologie der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, Eier und Sperma- 
tozoen von Cyrtodiopsis whitei wurde mit herkömmlichen Methoden licht- und elektro- 
nenmikroskopisch untersucht, unter besonderer Berücksichtigung der inneren weib- 
lichen Geschlechtsorgane. Anhand von Verhaltensbeobachtungen und der Präparation 
von in entsprechenden Verhaltenskontexten fixierten Tieren konnten außerdem die 
inneren Vorgänge bei der Kopulation und der Eiablage weitgehend rekonstruiert 
werden. 


Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane von C. whitei umfassen paarige, meroistisch 
polytrophe Ovarien, die lateralen Ovidukte und den Oviductus communis, eine musku- 
löse Vagina, drei Spermatheken an zwei Gängen, ein Paar akzessorische Drüsen und 
schließlich ein gekammertes ventrales Receptaculum, welches vorher bei den Diopsidae 
noch nicht beschrieben war. In der ventralen Wand der Vagina ist ein sklerotisierter 
Ring ausgebildet, an dem Ring- und Längmuskulatur der Vagina inserieren, so daß ein 
besonders differenziertes Epithelpolster in seiner Mitte von der Muskelschicht ausge- 
spart bleibt. In der dorsalen Wand der Vagina wurde auf Höhe des sklerotisierten Rin- 
ges durch CoCl,-Fiillung ein transversaler Nervenplexus nachgewiesen, der möglicher- 
weise einen Dehnungsrezeptor darstellt. 


Als Resultat der Untersuchung von während oder kurz nach der Kopulation fixierten 
C. whitei-Weibchen konnte erstmals der Transfer von Sperma mittels einer Spermato- 
phore bei einer acalyptraten Diptere nachgewiesen werden. Die einkammerige, keulen- 
förmige Spermatophore wird vom Männchen während der nur 45 s dauernden Kopula- 
tion im cranialen Teil der weiblichen Vagina gebildet. Aus der Spermatophore werden 
anschließend Spermatozoen und akzessorische Sekrete in die Spermatheken des Weib- 
chens entleert. Von dort gelangen die fadenförmigen Spermatozoen später ins ventrale 
Receptaculum, an dessen Mündung die Besamung der Eier stattfindet. 
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Die Ergebnisse werden in ihrer Bedeutung für das Fortpflanzungsgeschehen von C. whi- 
fei diskutiert und mit Befunden aus der Literatur verglichen. Die Funktion des gekam- 
merten ventralen Receptaculum und der Spermatophore wird erörtert, mögliche 
Gründe für die hohe Kopulationszahl und Promiskuität der Weibchen und verschiedene 
Möglichkeiten der Spermakonkurrenz werden aufgezeigt. Schließlich wird die mögliche 
Bedeutung von Merkmalen der inneren weiblichen Geschlechtsorgane für zukünftige 
phylogenetische Untersuchungen diskutiert. 
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